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ntrodugao 


OS GRAFICOS 
EM RADIESTESIA 


"A forma e a envoltura da pulsao" 

(Antigo aforismo tantrico) 



Para outro tipo de pesquisa que nao seja a hidromineral em campo, 
o pendulo tera como coadjuvantes obrigatorios os graficos radiestesicos. 

Os primeiros graficos radiestesicos surgiram um pouco antes da segunda 
guerra. Eram na maioria semicirculos divididos num certo numero de casas. 

Serviam sobretudo para sintonizar cores, numeros, e certas aplicagoes em 
medicina ou em astrologia, sendo que boa parte desses graficos cairam em 
desuso. 

A maioria dos graficos em uso deriva do trabalho de Chaumery-Belizal 
e Morel, e ainda dos irmaos belgas Servranx, que durante duas decadas publicaram 
um opusculo de aproximadamente quinze folhas, o EXDOCIN (Experiences — 
Documentagao e Instrugoes sobre as novas ciencias interessando os 
RADIESTESISTAS, revista mensal, salvo janeiro, fevereiro, julho e agosto). Alguns 
desses trabalhos foram reimpressos por seus herdeiros, que hoje exploram essa 
fonte obrigatoria de consulta (a venda na Belgica e Franga). Nos anos setenta, Jean 
de La Foye, ao introduzir a radiestesia cabalistica, injetou uma nova fonte de 
subsidios permitindo novas abordagens ao tema. 


Um grafico para analise funciona como um separador de padroes 
vibracionais, emanados do testemunho e informados ao pendulo pela mente do 
operador. Ainda que se opere por simples radiestesia mental, isto e, sem 
o uso de testemunhos, o grafico sempre funcionara como um excelente 
facilitador do trabalho radiestesico. 

Na pratica nos utilizamos de circulos ou semicirculos divididos em 100 ou 
360 unidades assim como de reguas para obter uma avaliagao aproximada, 
mesmo que este dado represente um conceito abstrato. 


Todos os corpos e fenomenos da Natureza emitem vibragoes que Ihes sao 
caracteristicas. 

Tudo, absolutamente tudo, a nossa volta vibra. Vivemos imersos em um 
mundo de vibragoes, desde as mais violentas e explicitas, tais os sons, se 
propagando atraves da vibragao do ar, passando por todo o espectro das ondas de 
radio e finalizando com as vibragoes mais sutis, nao explicadas pela fisica, mas 
presentes em nosso universo. 

Nessas vibragoes estao moduladas as caracteristicas dos elementos que as 
compoem, de suas propriedades, das familias a que pertence, da epoca de sua 
formagao, de sua forga, medidas e dimensoes, de sua energia e das energias que Ihe 
sao afins, etc. 

Os graficos radiestesicos para analise tern, antes de tudo, uma finalidade 
simplificadora. Em vez de utilizarmos testemunhos naturais ou artificiais, usamos um 
grafico que nos permitira pesquisar todos os elementos que nos interessam. Como 
vantagem, um grafico pode incluir fenomenos cujo testemunho, natural ou artificial, 
seria de dificflima obtengao. Alem disso, pode-se deixar num grafico para analise, 
setores vazios para colocagao de elementos ainda nao conhecidos ou um setor com 
a palavra "Outros"; com isso poderemos saber se algum outro elemento (energia, 
cor, substancia, etc.) e a resposta procurada ou faz parte dela. Quando se tern uma 
serie grande de elementos, pode-se dividi-los em dois ou mais graficos. Neste caso, 
convem incluir em cada um deles, alem do setor "Outros", um setor com a palavra 
"Nenhum": Quando o pendulo indicar o setor "Outros", muda-se para o grafico 
seguinte da mesma serie; se a resposta for "Nenhum", encerra-se a pesquisa em 
relagao a esta serie. 


Os padroes energeticos dos corpos e fenomenos serao melhor 
sintonizados se o grafico for especifico. 


Para criar um grafico separador de vibragoes, uns determinados numeros 
de fatores devem ser considerados: 

• as dimensoes da figura, a escolha da forma mais adequada, a quantidade de 
divisoes, a orientagao eventual do grafico acabado, padrao numerico ou alfabetico a 
adotar, possibilidades de amplificagao, etc. 
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• o grafico deve ser simetrico em sua forma, impresso em tinta preta sobre 
fundo branco, ter um tamanho suficiente para se visualizar bem o que esta 
impresso (letras, numeros, palavras ou simbolos) e qual a divisao apontada pelo 
pendulo. 

Um grafico em madeira (serigrafada) e mais potente do que se feito em 
papel, tambem em fungao da massa. 

Um grafico de pequeno tamanho tern sua capacidade de agao reduzida 
pela dimensao. 

A menor dimensao para um grafico radiestesico e: que possa ser inscrito 
dentro de um quadrado de 15 x 15 cm. Sua dimensao ideal sera: se inscrever na 
area de um quadrado de 30 x 30 cm. 

A titulo de referenda, podemos citar que o Labirinto de Chartres utilizado na 
Franga para pesquisa e emissao tern uma dimensao que varia de 80 cm a 1 metro 
de diametro. 

Graficos em dimensoes menores que as citadas acima nao tern finalidade 
objetiva em radiestesia. 

Graficos circulares divididos em graus deverao ser orientados no eixo 
norte-sul, com o ponto zero ao norte. Graficos semicirculares serao orientados da 
mesma forma, ficando a parte reta alinhada leste-oeste. Reguas, como o 
Biometro de Bovis, devem ser posicionadas sobre o eixo norte-sul. O zero 
da regua ao norte. No caso do Biometro modelo de requa comprida o quadrado 
negro deve ser alinhado para o sul, ficando o radiestesista de frente para o oeste. 

E possivel subtrair um grafico da orientagao magnetica terrestre Ihe impondo o 
Campo de Forma Artificial descoberto por Jean de La Foye. Para se imprimir o Norte 
de Forma a um grafico basta colocar, ao longo do seu eixo longitudinal, um circulo 
preto de um lado e um circulo branco do outro. O circulo preto determina o Norte de 
Forma e o branco, o Sul de Forma. Aconselho, porem, todo radiestesista cioso de 
uma execugao perfeita e controlada de suas emissoes radiestesicas a alinhar 
sempre seus graficos para o norte (Norte de Forma - 355°), com isto tera um 
resultado mais estavel em sua emissao. O alinhamento subtraira o grafico das 
influences ambientais normais, decorrentes de variantes arquitetonicas e teluricas. 

Em suas multiplas utilizagoes os graficos permitem: 

a) Selecionar um corpo ou fenomeno entre uma serie de outros: cores, 
vitaminas, hormonios, corpos simples, etc. 

b) Avaliar a ordem, a classificagao, o grau, a forga de uma coisa ou 
fenomeno: percentual, pH, voltagem, temperatura, pressao (arterial e outras) 
resistividade sanguinea ou do solo, etc. 

c) Relacionar um elemento a um fenomeno mais geral: corpos sutis, raios 
fundamentais, chakras, influences astrologicas, sete raios da Natureza (conceito 
esoterico), etc. 

Determinados graficos podem tambem ser emissores de influences sutis, tais 
como: EIFs, intengoes, raios fundamentais de remedios, cores, pedras, imas, 
solenoides, luz e energias diversas. 

Se for a primeira vez que esta lendo um livro de radiestesia, neste 
momento deve estar se perguntando: mas como e que um simples desenho 
pode emitir algo a distance? 

Associado as mais diferentes culturas, existe a pratica de portar junto a si 
desenhos que se acredita possam trazer influences beneficas para o portador, na 
forma de pingentes aneis, medalhas, tais o selo de Salomao, a cruz, o Ying Yang, 
as mandalas, etc. Da mesma forma, tambem e comum se levar para a propria 
residence o mesmo tipo de objetos na forma de quadros, paineis. Podemos 
perceber que esta presente no inconsciente coletivo a forte crenga de que tais 
praticas possam ser beneficas. Ou que o homem de uma forma inconsciente as 
reconhece como positivas. Sabemos tambem que a teoria radiestesica do raio- 
testemunho ou raio-uniao nos diz que dois corpos da mesma natureza ou um corpo 
e sua representagao iconica ou lexical mantem entre si uma uniao energetica, 
passivel de ser detectada, analisada e transmitida a distancia por meio de alguma 
onda portadora. 
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Talvez seja imperceptivel para a maioria das pessoas, mas a natureza tem uma 
forma de organizagao absolutamente geometrica. Podemos constatar isso nas 
proporgoes fixas da espiral do DNA, no complexo desenho simetrico de doze arestas 
formado pela composigao carbono, hidrogenio, nitrogenio e magnesio, responsavel 
pela fotossintese vegetal, na forma pentagonal de algumas flores 
e no arranjo logaritmico das sementes na corola. Maravilhados, percebemos a 
fantastica sinfonia da harmonia propria da vida presente nas estruturas 
cristalinas, nas relagoes entre a unidade e a segao aurea, nas proporgoes de 
animais e plantas. 

Os graficos em radiestesia, arranjos geometricos mais ou menos complexos, 
fazem uma mimica da natureza entrando assim em sintonia com correntes 
energeticas em estado potencial e metamorfoseando-as em energias dinamicas. 

Na filosofia geometrica o circulo representa a unidade nao-manifesta 
e o quadrado, a unidade serena prestes a se manifestar, ou ainda o piano 
espiritual e o piano ffsico. Talvez todos os outros arranjos geometricos que 
conseguimos conceber possam representar a multiplicidade de energias em 
estado latente a nossa volta. 

Cada conjunto de formas, letras e suas medidas e proporgoes combinadas 
geram instrumentos radiestesicos (graficos) cujas caracteristicas intrinsecas os tornam 
aplicaveis para finalidades distintas, Por essa razao propomos pela primeira vez o 
agrupamento dos graficos por familias: 


a) Graficos para analise 

b) Graficos para dinamizagao, valorizacao ou materializagao radiestesica 

c) Graficos para reequilibrio ambiental e compensacao de energias deleterias 

d) Graficos emissores 

e) Graficos com aplicagao em magia e protecao 


Como dissemos anteriormente, urn grafico radiestesico deve espelhar 
o melhor possivel a realidade que tenta representar. Suponhamos alguem a quern 
foram feitas 5 propostas diferentes de trabalho, e sobre as quais a pessoa em questao 
nao tem nenhuma opiniao formada. Ela pode resolver o impasse desenhando urn 
grafico semicircular dividido em 5 partes iguais. Usando urn pendulo sobre o mesmo 
questionara qual das propostas e a mais interessante e enfim tera uma resposta 
radiestesica. Mas se o grafico fosse mal desenhado e as divisoes ficassem umas 
maiores do que as outras, as maiores seriam privilegiadas, pois representariam urn 
quantum energetico superior. 



Desenho de grafico correto. 
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Temos ainda casos diferentes de graficos cujo desenho contem em seu seio 
contradigoes energeticas. Dois casos conhecidos: 

A Cruz Ansata - a cruz projeta a energia do testemunho, o conjunto das 4 
pilhas radiestesicas amplifica radiestesicamente e finaliza num decagono cuja fungao 
e materializar, valorizar, concentrar energias, nao expandi-las projeta-las, emiti-las. A 
figura final correta deveria ser um circulo solar. 

O Desimpregnador - normalmente utilizado para limpeza de cristais. 
Constituido de 4 circulos e um decagono concentricos, figuras geometricas 
conhecidas em radiestesia por concentrar, materializar, proteger e, finalmente, uma 
serie de flechas destinadas a expandir, projetar para fora. O pobre do grafico ate 
hoje nao sabe se concentra ou desconcentra. Voce ja usou algum deles e 
funcionou? Quern produziu agao foi sua energia psiquica inconsciente, 
e isso da uma canseira, e nao e radiestesia, e psicotronica. 

Os graficos para aplicagao em radiestesia podem ser confeccionados em 
qualquer material: pano, plastico, madeira, pedra, metal, sendo que os fatores 
preponderantes sao a dimensao, a massa e o contraste das cores. Pequenos 
graficos de 2 x 2 cm para colar em telefone celular ou na forma de adesivos 
transparentes de 6 x 6 cm, que invadiram nossa paisagem urbana apenas tern 
contribuido para a manutengao da segunda mais velha profissao, a dos "vendilhoes 
do templo". Graficos firmemente colados sobre bases de madeira compensada tern 
maior potencia que aqueles impressos sobre finas folhas de papel. As duas cores 
neutras de maior contraste sao o preto e o branco, para que inventar? 

Graficos em fenolite ou fiberglass, em cobre, tiveram origem em 1988 como 
uma opgao na epoca para a fabricagao de instrumentos mais duraveis em 
substituigao aos frageis papeis penosamente desenhados. Na decada seguinte 
vimos com alguma surpresa serem atribuidas qualidades "especiais" a tais graficos. 
Os pais da "criatura"? Neuci da Cunha Gongalves, Antonio Rodrigues 
e Mauricio Damico, tecnico em eletronica e tambem o porno do "imbroglio". 

As fotos deste livro tern um carater meramente ilustrativo, sua finalidade e 
ajudar o leitor a visualizar uma possivel forma de utilizagao. 

As aplicagoes dos graficos diferem de caso para caso, resultando assim em 
montagens diferentes das presentes. 

Todos os graficos do presente livro podem ser copiados indefinidamente com a 
condigao de que a copia seja de boa qualidade. Quando o grafico em papel que voce 
esta usando ficar velho, sujo e o papel deformado jogue-o fora e faga uma nova 
copia a partir do livro. As copias podem ser feitas para uso pessoal ou coletivo, sem 
carater comercial. Os direitos autorais dos graficos de autoria de Antonio Rodrigues 
sao propriedade da Fabrica das Letras Editora Ltda. e tern registro de autoria na 
Biblioteca Nacional. Quaisquer copias para fins comerciais, so com autorizagao da 
editora por escrito. 




Graficos 

para 
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Biometro 
Biometro Enel 
Escargot-seletor 
Psicometrico de Belizal 
Psicometrico de La Foye 
Disco Equatorial 
Campo Vital 
Grafico de Wood 
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Graficos para analise 


Biometro 


MODO DE USAR 

Coloque a regua sobre a mesa de 
trabalho Este modelo nao necessita de 
orientagao espacial. Deposite o 
testemunho a analisar sobre a area 
indicada. Escolha a escala sobre a qual 
vai trabalhar. Coloque o pendulo sobre 
o grafico, balangando 
transversalmente, em qualquer ponto 
da escala. O pendulo ira se orientar 
para um lado ou outro da escala. 
Desloque lentamente o brago no 
sentido em que o pendulo balangou, 
ate ao ponto em que o pendulo 
apresentar um angulo transversal em 
relagao a escala. No caso de trabalhar 
com valores de 0 a 10 , 0 a 100, etc. 
use as escalas na parte inferior da 
regua por exemplo para avaliar o 
percentual de determinada coisa, use a 
escala de 0 a 100. 
No caso de usar um testemunho de 
doente a esquerda, e possivel 
equilibrar a vibragao deste pela escolha 
adequada do remedio colocando-o no 
espago a direita na regua. O ponto de 
equilibrio perfeito esta no 50 da regua. 


A regua biometrica foi criada pelo fisico trances Antoine Bovis com a 
colaboragao do engenheiro Simoneton. Foi utilizada como escala de mensuragao o 

o o 

Angstrom ( A ), ou unidade de medida do comprimento de onda. 1 A = decima 
milionesima de milimetro. 

Na primeira dimensao do Biometro, o nivel fisico vai de 0 a 10.000 unidades. 
Mede a intensidade do lugar, a vibragao que tern um efeito sobre o elemento fisico do 
ser humano. O uso do Biometro permite uma maior acuidade na medida das vibragoes 
sutis do mundo que nos cerca. Podem ser utilizados quaisquer tipo de testemunhos: 
biologicos (mecha de cabelos, gota de sangue ou saliva sobre papel filtro, unhas, etc.), 
fotos, mapas, textos manuscritos ou impressos, palavras, produtos, etc. Considera-se 
como medida vital otima 6.500 unidades Bovis. 

Quando um lugar tern uma vibragao superior (digamos 8.000 unidades) ele nos 
traz um aporte de energia vital. Isso ocorre em zonas neutras e livres de correntes 
teluricas e de contaminagoes varias. Ja um lugar que vibre abaixo de 6.000 produzira 
uma desvitalizagao sobre qualquer ser vivo que ai permanega. 

Um estudo realizado por Simoneton estabeleceu que cada enfermidade e cada 
agente patogenico concreto se desenvolvem em um meio vibratorio especifico (o 
bacilo de Kock, responsavel pela tuberculose, em 5.500 unidades Bovis, o cancer em 
vibragoes proximas de 4.000, etc.). O que equivale a dizer que, se um local 
prospectado apresenta uma taxa vibracional proxima de 4.000 unidades Bovis, e 
provavel que estejamos ante uma zona de cancer. 

Em radiestesia e absolutamente indispensavel o uso do Biometro. Nao basta 
encontrar uma resposta sim ou nao, e preciso quantificar. Por exemplo, temos alguem 
doente: medindo seu indice de vitalidade poderemos ajuizar da gravidade da doenga. 
Quando for aplicado um tratamento a essa pessoa sera novamente atraves da medida 
da vitalidade que saberemos avaliar suas condigoes de melhora ou nao. Os alimentos 
que ingerirmos podem e devem ser medidos no Biometro. E surpreendente vermos 
que frutas e verduras frescas e cultivadas naturalmente apresentam altas vibragoes 

o 

(entre 8.000 e 9.000 A ). Logo apos a colheita, o indice vai decrescendo a medida que 

o 

o tempo passa (ate 3.000 ou 4.000 A ) 

Alimentos refinados — farinha branca, arroz branco, agucar, etc. chegam 

o 

a emitir abaixo dos 2.000 A . 

Tambem em geobiologia a regua biometrica nos ajuda a entender a 
dimensao dos fenomenos estudados e a avaliar o resultado das intervengoes 
processadas. Temos visto com melancolia ao longo dos anos 

de pratica, inumeras pessoas mensurando locais para chegarem a conclusao que estao 
"positivos" ou "negatives", dado por demais subjetivo para representar a realidade 
energetica ambiental. 

Este modelo de Biometro e fruto de uma serie de alteragoes 
sucessivamente introduzidas ao longo do tempo, e muito parecido com o modelo 
fabricado na Belgica pelos herdeiros dos Servranx. As ultimas alteragoes de 
Antonio Rodrigues tern mais um carater estetico. 

Dimensao do grafico: 11 x 33 cm 
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Graficos para analise 


Biometro Enel A regua biometrica foi criada pelo ffsico trances Antoine Bovis. Foi 

utilizada como escala de mensuragao o Angstrom, ou unidade de medida 
do comprimento de onda. 1 A = decima milionesima de milfmetro 

Esta nova versao da regua biometrica e o resultado da pesquisa do 
radiestesista Antonio Rodrigues. E urn modelo de regua com urn desenho 
mais "limpo" e cuja proporgao maximiza a possibilidade de captagao dos 
varios comprimentos de onda. Todos os radiestesistas classicos 
desenvolveram suas reguas de medida. Assim foram produzidos os mais 
variados modelos, com todo o tipo de acessorios, proporgoes, dimensoes e 
materiais. Nosso caso e baseado no estudo de Enel, resultando em algo 
muito parecido com uma regua escolar, ou seja, um instrumento para 
medir, mais uma vez uma especie de retorno a origem das coisas. 

MODO DE USAR 

Use de preference um bom pendulo egipcio para trabalhar com este 
biometro. Coloque a regua sobre a mesa de trabalho, orientando a ponta 
preta da regua para o sul. Deposite o testemunho a analisar sobre a area 
preta. Escolha a escala sobre a qual vai trabalhar. Coloque o pendulo sobre o 
grafico, balangando transversalmente, em qualquer ponto da escala. O 
pendulo ira se orientar para um lado ou outro da escala. Desloque lentamente 
o brago no sentido em que o pendulo balangou, ate ao ponto em que o 
pendulo apresentar um angulo transversal em relagao a escala. No caso de 
trabalhar com valores de 0 a 10 , 0 a 100, etc. use as escalas na parte inferior 
da regua. Por exemplo: para avaliar o percentual de determinada coisa, use a 
escala de 0 a 100. 


Dimensao do grafico: 3 x 50 cm 
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Graficos para analise 


Escargot-seletor 


O Escargot-seletor pode ser considerado como uma ampliagao do 
equador do Pendulo Universal. Escalonado em 400 grados, permite, com 
um pendulo de cone virtual, a detecgao de qualquer onda-desequilfbrio a 
partir de um testemunho, e tambem a detecgao da onda-corretora. Este 
aparelho foi realizado por Belizal e Morel. Ele e composto de uma base 
em madeira, encaixada na qual se encontra uma forma de concha indiana 
(escargot) em zinco, uma bussola, uma segunda forma de concha, em 
cobre, esta movel, chamada seletor, uma agulha de pesquisa presa num 
eixo sobre o qual e colocado ora um disco metalico, ora uma esfera 
cromada, segundo o objeto da pesquisa. Esta agulha serve para explorar 
a circunferencia dividida em 400 grados e assim materializar a vibragao 
detectada pelo pendulo. Sao ainda necessarios um pendulo neutro e um 
pendulo de cone virtual. 

Baseado no estudo da concha indiana, este aparelho e uma 
regua de analise sofisticada, que permite tambem a emissao a 
distancia. 

O Escargot-seletor pode ser usado como aparelho para emissao a 
distancia quando for necessario um aparelho de baixa potencia. Coloca- 
se o testemunho do paciente junto com o desenho do orgao a tratar 
no prolongamento da linha da cor escolhida. No centra do aparelho coloca- 
se um emissor ativo tipo areia radiante, ou outro. Como alguns outros 
aparelhos, o Escargot apresenta o inconveniente de emitir todo o espetro 
de vibragoes-cor a volta do mesmo, podendo interferir nos demais 
instrumentos presentes no local. 
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INDICES PARA UTILIZAQAO COM 197 Supra-renais 
OS APARELHOS RADIESTESICOS 199 Circulagao linfatica 

DE CHAUMERY-BELISAL 200 Sistema glandular 




201 

Glandula linfatica 

Grados Testemunhos 

202 

Vesfcula biliar 



203 

Ffgado 

31 

Vitaminas 

204 

Para-tireoides 

34 

Globulos brancos 

205 

Hipofise 

50 

Hemoglobina 

206 

Cortico supra-renal 

55 

Sangue 

207 

Pineal 

57 

Circulagao venosa 

208 

Glandula salivar parotida 

60 

Constituintes do organismo 

209 

Tireoide 

61 

Sistema osseo 

210 

Glandula intersticial 

63 

Veias 

211 

Glandula salivar submaxilar 

66 

Glandula mamaria 

212 

Glandula salivar sublingual 

67 

Aparelho circulatorio 

213 

Uretra 

68 

Esqueleto 

220 

Bexiga 

69 

Vertebras 

233 

Aparelho urinario 

70 

Ossos 

234 

Aparelho sensitivo 

80 

Coragao 

240 

Audigao 

85 

Arterias 

245 

Pele 

90 

Miocardio 

250 

Paladar 

92 

Ventrfculo 

252 

Retina 

93 

Aorta 

254 

Olfato 

96 

Endocardio 

257 

Diafragma 

98 

Aurfculo 

260 

Peritonio 

100 

Defesas do organismo 

266 

Sistema muscular 

101 

Globulos vermelhos 

270 

Musculo estriado 

102 

Pericardio 

275 

Parede abdominal 

120 

Traqueia 

285 

Testfculos 

125 

Pleura 

288 

Epidfdimo 

128 

Prostata 

300 

Orgaos genitals 

129 

Qufmica do organismo 

305 

Vagina 

130 

Bronquios 

307 

Ovarios 

132 

Trocas do organismo 

308 

Utero 

134 

Aparelho respiratorio 

310 

Espermatozoides 

135 

Amfdalas 

312 

Trompas de Falopio 

139 

Laringe 

339 

Nervo ciatico 

140 

Pulmoes 

340 

Sistema nervoso simpatico 

150 

Mucosa nasal 

343 

Nervo simpatico 

154 

Apendice 

346 

Sistema nervoso raquidiano 

155 

Estomago 

349 

Nervo raquidiano 

157 

Aparelho digestivo 

350 

Medula espinal 

159 

Cecum 

358 

Nervo otico 

160 

Mucosa estomacal 

359 

Coluna vertebral 

163 

Lingua 

360 

Sistema nervoso periferico 

170 

Duodeno 

367 

Sistema nervoso 

171 

Fungoes da nutrigao 


vago-simpatico 

175 

Cardia 

385 

Nervo vago 

184 

Reto 

390 

Sistema nervoso central 

185 

Pepsina 

392 

Cerebro 

186 

Piloro 

395 

Bulbo 

189 

Colon 

398 

Cerebelo 

190 

Esofago 

399 

Meninges 

193 

Intestino delgado 



194 

Timo 



195 

Parotida 



196 

Bago 
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Graficos para analise 


<"E?" 

Escargot-seletor C0M0USAR \j/ 

Pesquisar sobre as costas da mao do paciente com urn pendulo de 
cone virtual, regulado em "biometria", a onda-astral ou onda-fundamental 
do mesmo. Uma vez encontrada a cor, apontar o escargot movel para a 
mesma. Pesquisar a onda de base no aparelho, apontar a agulha do 
escargot sobre a mesma. 

Colocar sobre o centra do grafico o testemunho do paciente em 
analise. Proceder a pesquisa de orgaos relacionados com o problema 
do paciente. A agulha do seletor sobre o ritmo de base, o Pendulo de Cone 
Virtual na cor astral do paciente ou, caso preferir, urn pendulo neutro, tipo 
pendulo cilindrico despolarizado. A operagao se fara por sintonia mental para 
cada orgao pesquisado, e o pendulo respondera com giro horario no 
momento da sintonia. 


Vibragao de base 

270 grados 

Eficiencia 

Deficiencia 

Vibragao rins 

21 5 grados 

215 x 100 

= 79,6% 

270 

23,4% 


Se o indice correspondente a cada orgao for superior ao ritmo 
vibratorio de base indicara uma superatividade do orgao. Pesquisar 
imediatamente as causas relacionadas. 

Na utilizagao como emissor, pesquisar com a agulha qual a onda 
apropriada. No momento da sintonia o pendulo utilizado tera seu giro 
invertido pela mudanga de polaridade. 

Desconfie de urn "similar" nacional confeccionado em cartolina, em que 
os orgaos e sistemas compoem em disco movel. Conforme e possivel 
constatar na tabela anexa, cada urn deles emite numa frequencia especifica, 
portanto fixa. Mais urn dispositivo psicotronico com o consequente desgaste 
para o praticante. 

O Escargot-seletor e uma sensivel e sofisticada regua de analise. 
Belizal a utilizava tambem para analise climatica e detecgao na area hoje 
denominada geobiologia. 
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Graficos para analise 


Psicometrico 
de Belizal 



Da autoria de Andre de Belizal, publicado no livro F isica M icro- 
Vibratoria, o grafico Psicometrico deveria ser utilizado por todos 
aqueles que tem como atividade a selegao de pessoal. 

Ele permite testar o vigor ffsico de uma pessoa, suas qualidades 
morais e sua inteligencia. Pode ser usado para medigoes biometricas, 
teste de remedios, horario para toma-los, etc. 

O grafico original de Belizal tinha a forma de uma prancha de madeira 
com a numeragao impressa em preto e o pequeno disco embaixo a direita 
era em prata, ligado ao centra do grafico atraves de urn fino fio. 0 grafico 
impresso anexo pode ser usado da mesma maneira, nao requerendo 
modificagoes, porem os mais detalhistas poderao introduzi-las, com 
beneffcios. 

Seus 270° representando a Unidade ternaria encontram-se divididos 
em leques de 90°, cada leque valendo 1 micron. 

Cada micron e dividido em decimos. 

De 0 a 1 micron se testa o valor ffsico de uma pessoa. 

De 1 a 3 microns se testa o valor psiquico. 

O aparelho deve ser obrigatoriamente alinhado Norte-Sul. Apos se 
colocar o testemunho sobre o disco de prata, carregar o detector com urn 
pendulo egipcio fazendo radar voluntariamente sobre o disco por alguns 
instantes. 




Coloque o testemunho a analisar sobre o disco, mantenha o pendulo 
em balango sobre o centra do grafico, enquanto mentaliza a interrogagao 
do aspecto ffsico do analisado. Lentamente o pendulo tomara urn angulo 
de oscilagao para a direita. 

Um trabalhador bragal obrigado a urn exercfcio constante devera 
apresentar de 0,6 a 0,8 microns. Uma atividade de escritorio necessitara de 

0 a 0,6 microns, e um vendedor de rua, uma media de 0,8 a 0,9 microns. 

Para a pesquisa Psiquica o pendulo oscilara a esquerda entre 

1 e 2,5 microns, que e geralmente o maximo atingido. De fato, para passar 2,5 
microns, e necessario possuir uma elevagao espiritual e moral sem falha. 

Mas o testemunho de alguem morto com uma certa aura de santidade, 
tal como e considerada pela Igreja, marca 3 microns, indice seguro que o 
Espfrito se uniu a Unidade e de seu retorno a Fonte. 

No entanto, se num teste psfquico o pendulo oscilar a direita ente 1 e O 
microns, isto nos diz muito claramente que as qualidades morais do indivfduo 
em teste sao mais do que suspeitas e que ele nao e merecedor de confianga. 

Trabalhadores sob vigilancia podem apresentar indices de 
1 ,3 a 1 ,4 microns e 1 ,5 a 1 ,6 microns para atividades normais de comercio, 
ja para uma caixa e pessoas em atividades de confianga e exigido um 
minimo de 1,7 a 1,8 microns. 

No grafico Psicometrico a inteligencia e medida na escala que vai 
de 0,8 a 1,9 microns. 

Para um trabalhador bragal algo entre 0,8 e 1 micron e suficiente. 

Pessoas para fungoes intermediaries, de 1 ,2 a 1 ,4 microns. Para 

atividades de venda e comercio, entre 1 ,3 e 1 ,5 microns Tecnicos 

com formagao superior, entre 1 ,5 e 1 ,7 microns. Dirigentes e 

administradores, de 1 ,5 a 1 ,8 microns. 

Atividades artfsticas e de grande sensibilidade e necessario um valor 
entre 1 ,9 e 2,1 microns. 

Em cada patamar valores mais baixos indicam talvez pessoas mais 
adaptaveis e cordatas, o lado oposto, o dos indices mais elevados, esta 
relacionado com aqueles mais diffceis de dirigir e de "condicionar". 

Em biometria, um bom estado de saude vai de 0,6 a 0,9 microns, 
raramente 1 ,00 micron. 

Abaixo dos 0,5 e recomendavel atengao com a saude. 0,4 de micron 
indica uma saude mediocre. Uma medida inferior a 0,3 e sinal seguro de 
doenga. Em caso de cancer o pendulo oscilara imediatamente sobre 0 
microns. 

Remedios ou seus testemunhos colocados sobre o disco ao lado da 
foto em analise poderao ser analisados e, se aumentarem o indice inicial de 
leitura, serao considerados adequados. 

Este procedimento tambem e valido para teste de diluigoes 
homeopaticas. Por convengao mental pode testar-se a duragao do 
tratamento, horarios para tomar, etc. 

Dimensao do grafico: 20 x 23 cm 
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Graficos para analise 
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Graficos para analise 


Psicometrico 
de La Foye 


Este grafico foi desenvolvido pelo radiestesista trances Jean de 
La Foye, publicado no livro Ondas de Vida Ondas de Morte e uma 
decorrencia de urn grafico semelhante criado por Andre de Belizal. 

Neste dispositivo foi mantida deliberadamente a emissao em R W cH 
(espiritual) com todos os seus riscos. A finalidade principal deste grafico e 
testar a vitalidade de uma pessoa, sua honestidade, assim como suas 
faculdades intelectuais. 

MODO DE USAR 

O grafico deve ser orientado com o 90° para o Norte, ou colocado 
opcionalmente dentro de urn Campo de Forma artificial. 

Colocar o testemunho da pessoa a ser pesquisada no centra do cfrculo 
menor. 

De 0°a 90°, estamos em L N Ph Sh cH Y H, - O Sopro de Vida - para as 
emissoes em Vital. Uma pessoa em boa saude encontra-se abaixo de 50, 
mas o mais perto possfvel. A medida que nos aproximamos de 0, a vitalidade 
diminui. 

De 90° a 270°, se apresenta o R W cH - Nivel de equivalence 
espiritual. De 180° a 90°se apresenta a mentira. Desconfiar dos indivfduos 
que apresentarem este fndice. De 180° a 270°, temos a franqueza, a 
honestidade. As pessoas normais se encontram situadas no meio do 
quadrante. 

Para testar a inteligencia, nos servimos da palavra hebraica hAWR 
(Haour), Luz, colocada ao Norte do grafico. 




Uma inteligencia media vai de 80° a 90°. Acima 
de 1 20° a inteligencia e superior. 

Colocar urn pendulo neutro sobre o centra do 
grande cfrculo, ele acabara por se orientar em relagao a 
graduagao desejada. Fazer a separagao dos nfveis com 
nos no fio de suspensao. 

Para uma maior precisao, podemos percorrer 
o perfmetro do cfrculo com urn ponteiro. Na graduagao 
pesquisada o pendulo roda. 

Nunca se servir do GRAFICO PSICOMETRICO 
como emissor, dado que ele apresenta o efeito 
bumerangue I! 

Dimensao do grafico: 22 x 22 cm 
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Graficos para analise 


DiSCO Eauatorial Disco Equatorial, criagao de Jean de La Foye publicado em Ondas 

^ de Vida Ondas de Morte, na forma de um grafico desenhado sobre papel, 

como o anexo, ou num disco recortado em madeira, neste caso os eixos 
diretores do campo de forma serao ranhurados (ver mais em R adiestesia 
C lass ica e Cabalistica de Antonio Rodrigues). 

1 - O diametro Norte-Sul artificial, o Yod, 0°-180°. 

2 - O diametro do Waw, 140°-320°, 

3 - O diametro dos He, 105°-285°. 

4 - O diametro perpendicular dos Verdes Negativos, 90 °- 
270°, para anular as emissoes em nfvel espiritual. 

5 - O raio do UV Eletrico, 60° (que La Foye verificou ser o 
orientador do campo). 

6 - Um furo vazante no centra do disco na intersegao dos eixos. 




O Disco Equatorial de Jean de La Foye funciona com uma agulha 
de cobre dobrada em "L" e encaixada no furo central. Quando esta 
agulha e do tamanho do raio do disco ou um pouco menor, ocorre uma 
emissao no 180°, relativa a vibragao para a qual a agulha aponta, esta 
emissao e a do espectro diferenciado. No entanto, se a agulha for igual a 
metade do raio do disco ou um pouco menor, a onda enviada sera do 
espectro indiferenciado. Vejamos algumas caracteristicas do disco: com 
o Disco Equatorial e possivel detectar a vibragao emitida por uma forma 
ou um testemunho colocados diante do Verde Positivo Magnetico (180 
graus). Pode-se, deste modo, conhecer a onda-doenga e a onda- 
curadora de um doente. Para tratar um ser vivo (homem, animal ou 
planta) basta submeter seu testemunho a agao de sua onda-curadora, 
obrigatoriamente em fase magnetica. Com o tratamento pelo Disco 
Equatorial nao existe nenhum perigo porque a emissao cessa 
automaticamente sempre que ocorre uma saturagao. 

Com a agulha em repouso em qualquer ponto do disco, e um 
testemunho colocado frente aos 180°, detecta-se sobre o centra do 
disco polaridade (-) e no eixo 07180°polaridade (+). 

A detecgao da onda-doenga em fase eletrica obrigatoria nos dara 
polaridade (-) sobre o testemunho e (+) embaixo do mesmo. A emissao-cura 
em fase magnetica nos dara o oposto nas polaridades e o Shin na vertical 
do testemunho. 

A analise de qualquer forma magica nos dara na ressonancia (+) 
sobre a forma o oposto embaixo, rotagao de 180° nas cores do espectro, a 
Aura permanecendo estavel. 



Emissao do espectro diferenciado 


No disco equatorial uma agulha sobre o 320° anula 
as polaridades. O 320° e o ponto de equilfbrio do 
conjunto de ondas de forma. No entanto, detectavel com 
artificio. 

O Disco Equatorial e um sofisticado instrumento de 
detecgao para todos os que trabalham dentro da 
especialidade "Ondas de Forma". No entanto falta-lhe 
potencia para que possa ser utilizado com eficiencia 
enquanto instrumento de emissao. Torna-se 
absolutamente indispensavel o uso de qualquer artificio 
amplificador. Por exemplo, um solenoide de bom tamanho 
na safda e para a entrada ao norte alguma pilha 
radiestesica fora de uso, a tabua com o acorde maior 
sobre algumas pranchas, ou ainda a ligagao nos 110 
Volts. Escolha radiestesicamente sua opgao. 

A vantagem de ranhurar os Eixos Diretores do 
Campo de Forma e que permite construir aparelhos 
independentes dos campos naturais. 


Diametro do grafico: 30 cm 
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Graficos para analise 


Campo Vital 


Campo Vital e caracterfstico dos sistemas vivos. Este campo 
e perfeitamente orientado (Norte de Forma) por urn sistema vivo em perfeita 
saude (humano, animal, vegetal). 


Este grafico tern como finalidade facilitar a pesquisa do Campo Vital a 
ser efetuada com os pendulos cilfndricos portadores das camisas com os 
grafismos adequados. Finalmente caso, seja encontrada alguma anomalia, 
deve-se tentar alcangar urn reequilibrio colocando os mesmos pendulos a 
volta do testemunho em seus locais originais. Desta maneira os grafismos 
emissores imporao a energia equilibrada ao Campo Vital 
no testemunho. Claro que isto e so uma tecnica terapeutica energetica a ser 

aplicada em paralelo com a terapia principal. 




ATENQAO: No ser vivo em equilibrio, o Campo 
Vital encontra-se somente em estado potencial. Para 
a detecgao, e necessario utilizar urn artiffcio: apoiar o 
polegar sobre o dedo rmnimo dobrado. 

Qualquer posigao das emissoes deslocadas, 
em relagao ao esquema apresentado acima, 
representa urn campo vital perturbado e podera se 
traduzir em doengas mais ou menos graves. 

As doengas mais graves podem inverter os 
componentes do campo vital, o Shin pode ate se 
apresentar invertido (segurando o fio de 
suspensao do pendulo pela outra ponta). 

Para maiores informagoes, se reportar aos 
livros Ondas de Vida Ondas de Mode, de Jean de 
La Foye e Radiestesia Classica e Cabalistica, de 
Antonio Rodrigues. 


ICO 




Dimensao do grafico: 21 x 30 cm 



Recortar as figuras para " encamisar" os pendulos. 
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VERTICAL NORTE 


SUL 


ICO CD 


LESTE 


OESTE 


O campo vital e caracteristico dos sistemas vivos. Este campo © perfeltament© orientado (nort© d© forma) 
por um sisfema vivo em p©rf©ita saud© (humane, animal, vegetal). 

NOTA: o nort© d© forma se sltua normatmente a 5° a oeste do norte magn^tico, ou seja a 355° da bussola. 


N 
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Graficos para analise 


Grafico de Wood 


Grafico classico para utilizagao em medicina psionica. O grafico 
original da autoria de W. O. Wood, que era em sua essencia um grafico 
para pesquisas genericas em radiestesia, foi adotado pelo Dr. George 
Lawrence em sua medicina psionica. Esta e uma versao melhor 
elaborada grafica e esteticamente. Este instrumento permite ao 
terapeuta pesquisar a doenga e os remedios mais indicados para trata- 
la. 


MODO DE USAR 

Coloque o grafico sobre sua mesa de trabalho, o ponto 0 alinhado 
para o norte. O radiestesista ao sul, frente ao vertice inferior do triangulo. 
O testemunho do paciente sera colocado fora do cfrculo no vertice 
superior direito do triangulo. No lado oposto no vertice esquerdo sera 
colocado o Indice de Turenne da doenga ou orgao (testemunhos 
artificiais de orgaos ou doengas produzidos segundo metodo do 
radiestesista frances Louis Turenne). 

O pendulo langado sobre o eixo norte-sul tera um desvio 
acentuado para a direita ou para a esquerda, quando o Indice de 
Turenne correspondente a doenga for colocado no vertice 
correspondente. Proceda a seguir a selegao do/s remedio/s, colocando 
um a um no vertice inferior. Aquele remedio que resultar numa maior 
corregao do pendulo sobre a linha norte-sul sera/ao os remedio/s 
indicado/s para o caso em estudo. 

Radiestesistas experientes poderao substituir os Indices de 
Turenne, diffceis de achar, por equivalentes criados a partir de 
testemunhos lexicais valorizados no decagono seguindo as 
orientagoes deste livro no item Decagono. 


Dimensao do grafico: 21 x 21 cm 




Detecgao da patologia. 


Selegao dos remedios. 
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Grata cos 
para 

dinamizagao, 
valorizagao, 
ou material izagao 
radiestesica 


Decagono 
Hiranya 
Alta Vitalidade 
0 mega-Alfa 
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Graficos para valorizagao 


Decagono 



Valorizagao lexical. 



I mpregnagao de um liquido com a energia de uma 
palavra. 


A palavra como testemunho daquilo que ela designa. 

Desde 1946, a revista La Radiesteshie Pour Tous publicou artigos 
sobre a possibilidade da utilizagao de palavras como testemunhos e 
meios de agao radiestesica. No entanto todos os radiestesistas da epoca 
puderam constatar que as palavras recem-grafadas nao possuiam o 
quantum energetico daquilo que designavam e que este quantum era 
adquirido progressivamente ao longo de tres dias, como se a energia 
circundante fosse lentamente depositada no suporte de papel. Isto 
impedia a utilizagao imediata da palavra-testemunho. Este foi o tema para 
a pesquisa dos radiestesistas belgas, os irmaos Servranx. Eles 
perceberam que pequenas fichas de cartao com palavras, quando 
colocadas no interior de um cfrculo desenhado a nanquim, tinham o 
processo de impregnagao da palavra-testemunho acelerada, diminuindo 
assim a longa espera de 3 dias. 



Toda forma geometrica, regular ou irregular pode saturar de 
forgas (ainda mal definidas), nao importa que testemunho e 
notadamente uma palavra-testemunho, para Ihe dar mais potencia. Mas 
raras sao as formas que dao a palavra-testemunho exatamente o que 
Ihe falta para ser comparavel a amostra natural. 

Pesquisando nesta via, os Servranx encontraram varias formas- 
testemunho dessas forgas de materializagao, sem contar a maioria dos 
amplificadores radiestesicos que constituem excelentes testemunhos 
materiais dos fenomenos. 


Com insistence, o pendulo designava entre todas as formas 
examinadas, entre os dispositivos mais diversos, o DECAGONO, quer 
dizer, o polfgono regular de dez lados. 

O Decagono e uma destas formas privilegiadas, que 
materializa as influences de uma palavra-testemunho. 

O DECAGONO e o sfmbolo da materializagao das coisas, seus dez 
lados correspondem a: 

• o pensamento que presidiu a realizagao 

• o verbo que o evoca (os nomes, simbolos, etc.) a substancia 

• as energias que aglomeram esta substancia 

• o magnetismo (e raio fundamental, numero, serie) 

• a especie a qual pertence a coisa, seu carater 

• o carater e propriedades proprios da coisa 

• as impregnagoes, as sintonias, as ressonancias 

• o estado passado da coisa 

• o estado futuro desta mesma coisa 


Partindo da ideia de valorizar as palavras-testemunho no decagono, 
F. e W. Servranx foram levados a pesquisar decagonos tendo efeitos de 
materializagao ainda mais potentes, como o duplo decagono, de raios 50 
e 60 mm. Com isso se reduziu, e muito, a duragao da valorizagao. 
Rapidamente se aperceberam que um tal dispositivo permitia 
impregnagoes a partir de uma simples palavra-testemunho, impregnagoes 
que podiam ser utilizadas com sucesso como remedios! O resultado 
destes trabalhos foi publicado no EXDOCIN de maio de 1958 e abril de 
1959, e tambem editado na forma de livro com o tftulo Materializagoes 
Radiestesicas, no ano de 1958. 
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MODO DE USAR 


Suponhamos que voce deseje produzir um remedio homeopatico com 
urgencia. Escreva sobre uma tira de papel, com qualquer tinta preta, o nome e a 
dinamizagao do remedio necessario; coloque este papel sobre o decagono, mais ou 
menos paralelamente a um dos lados, coloque no centra do decagono um pequeno 
vidro redondo (copo de licor de 1 0 a 20 cm 3 ), no centra e perto do testemunho, nao 
sobre o testemunho. Deixe tudo no lugar o tempo necessario (pesquisar com o 
pendulo). Esse tempo sera tanto mais breve quanto a diluigao for mais elevada: 
aproximadamente 5 minutos de impregnagao para as altas diluigoes, de dez a 15 
minutos para as diluigoes medias, de 20 a 30 minutos para as baixas diluigoes. O 
melhor e determinar o tempo com o auxflio do pendulo. Depois pode-se servir do 
remedio significado pela palavra; a dosagem e absolutamente crftica. Se o pendulo 
indicou, por exemplo, 5 gotas a cada 3 horas, e a pessoa ingere uma unica gota por 
dia ou um copo de uma so vez, o resultado sera absolutamente nenhum, nem 
positivo nem negativo. As dosagens podem variar de algumas gotas num pouco de 
agua ate a metade do copo, ou seja, 5 a 10 cm 3 . Os efeitos serao aproximadamente 
os do remedio normal. 


Graficos para valoriza^ao 


Esta tecnica e valida quando o nome da coisa DESCREVE 
A COMPOSIQAO DA COISA! 

Podemos assim obter impregnagoes de: 

• uma substancia, como ferro, cobre, etc. 

• uma cor, verde, azul, etc. 

• um remedio, Arnica, Sulfur, etc. 

• uma forga ou energia, vida, pensamento, som, luz, etc. 

• uma pessoa ou animal, Sr. Jose da Silveira, cachorro Zulu de 

Francisco Mendes, etc. 

• uma quantidade, 2 Kg, 1 Km, 1 micron, etc. 

• um atributo ou qualidade, bom, honesto, afavel, etc. 

• um genero, macho, femea, negativo, etc. 

Tanto pode ser utilizado o suporte de papel sobre o qual foi escrita a 
palavra, quanto um Ifquido ou um po neutro. Os vidros contendo 
as substancias devem permanecer abertos durante a impregnagao, apos 
o que deveram ser fechados. A exemplo da homeopatia, os Ifquidos devem 
conter algum conservante para assegurar sua durabilidade. 

A tecnica varia quando se deseja impregnar algo com multiplas 
influences, ou quando o nome da coisa nao reflete precisamente sua 
composigao ou, ainda, quando designa algo do passado ou de existencia 
incerta. 

Neste caso, o decagono sera simples e as palavras serao colocadas 
no PERIMETRO EXTERIOR; o suporte a impregnar sera colocado 
normalmente no interior do decagono. 

A Valorizagao ou Materializagao Radiestesica so pode ser obtida 
atraves de testemunhos lexicais! 



Dimensao do grafico - Decagono duplo: tamanho natural 
Decagono simples: 25 x 25 cm 
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Grafkos para valoriza^ao 


Hiranya 


(Cosmic & Biotic Energies Radiesthesics Generator) 



Este poderoso grafico pode ser usado como um Yantra. 

Ele e a representagao no piano da famosa bobina Hiranya. Estes dispositivos 
sao bastante populares no Japao. Sua utilizagao e semelhante as bobinas de 
Lakhovsky, cuja forma mais popular e o circuito oscilante aberto, 
comercializado na forma de pulseira de cobre. 

Como outros graficos, sao multiplas as possibilidades de uso 
do Hiranya. Experimentalmente a placa Hiranya pode ser utilizada para 
preservar determinados alimentos por perfodos acima do normal. Quando 
em exposigao, "filtra" o ambiente, reequilibrando as energias de origem 
psfquica ou ffsica. 

Para aumentar seu campo de atuagao pode-se utilizar em conjunto 
com pedras preciosas, cristais de quartzo, ou ainda programar pedras ou 
cristais para finalidades especfficas. 

O grafico radiestesico e de autoria de Antonio Rodrigues. 

Dimensao do grafico: 22 x 22 cm 
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Graficos para valorizagao 


Alta Vitalidade A criagao dos graficos compostos de numeros no interior de cfrculos 

se deve a H. O. Busby. Este trabalho foi divulgado na Europa atraves da 
La Radiesthesie Pour Tous, de julho de 1959. Num artigo de revista 
publicado na Australia, ele escreve: "Nao tive a oportunidade ate agora de 
vos manter ao corrente de todas as observagoes feitas pela acumulagao e o 
emprego de certas energias. Detectei uma, sem duvida de origem cosmica, 
que denominei "A ALTA VITALIDADE", dado seus efeitos. Ela e 
representada pelos numeros 9797979 escritos no centra de cfrculos 
concentricos. Minha tecnica consiste em energizar pedras roladas de rio com 
a ajuda deste grafico. Para isso coloco as pedras sobre este disco e fago 
girar o pendulo em cima ate a saturagao (o que eu constato pela parada do 
pendulo). Uma dessas pequenas pedras basta entao para obter grandes 
efeitos. Simples exemplo: coloquei uma pequena pedra assim energizada 
encostada na parade externa de uma casa construfda em alvenaria. Com o 
pendulo acompanhei o que acontecia: em alguns dias toda a construgao 
estava impregnada, depois isso se estendeu ate ao jardim que se encontra 
todo a volta. Bom, todas as plantas do jardim se puseram a crescer de uma 
maneira assaz vigorosa..." 

O grafico de ALTA VITALIDADE pode tambem ser usado para 
energizar agua, que depois pode servir para a alimentagao ou para regar 



plantas, energizar frutas e alimentos em geral. Uma 
planta em vaso colocada sobre este grafico, apresenta 
urn crescimento melhorado. Tambem floras cortadas 
mantidas em agua tern seu tempo de duragao 
aumentado. Acreditamos que estas sao apenas algumas 
sugestoes entre as muitas possfveis para aplicagao deste 
grafico. 

Dimensao do grafico: tamanho natural 
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Graficos para valorizagao 


Omega-Alfa 


Este grafico foi desenvolvido pelos os irmaos Servranx radiestesistas 
belgas, e publicado na La Radiesthesie Pour Tous, de junho de 1963. 

Sua finalidade e pesquisar a sequencia numerica e a quantidade de circulos 
para realizar graficos radiestesicos segundo a tecnica de H. O. Busby, autor 
do grafico Alta Vitalidade. Vamos tomar este ultimo como exemplo para 
demonstrar sua realizagao. 

Sabemos que a tecnica permite gerar sequences de algarismos que 
ficaram circunscritos a um determinado numero de circulos, capazes de 
captar e transmitir determinada forga (energia) cosmica apropriada a um fim 
especifico. Por este processo pode-se exprimir uma energia benefica sutil, um 
remedio energetico especial, para um determinado fim. 

Vamos escrever sobre uma pequena tira de papel a expressao a ser 
pesquisada. Chamamos a isto "referenda visual" ja que nao tern o quantum 
energetico proprio de um testemunho lexical, mas permite estabelecer um 
foco visual e consequente facil mentalizagao do fim em vista. 

1 . Colocar o pendulo no meio da linha Omega-Alfa, sobre a separagao 
das casas 15 e 9 e formular a seguinte pergunta: Por esta tecnica e possivel 
exprimir numericamente a forga cosmica apropriada a esta finalidade? 

2. Se a resposta for positiva, colocar a "referenda visual" sobre a letra 
Omega e questionar de quantos algarismos e composta a sequencia 
numerica procurada com o pendulo sobre o Omega. 

3. Colocar a "referenda visual" sobre a letra A e o pendulo sobre a 
mesma, enquanto com o dedo indicador da mao livre, ou um ponteiro, 
sobre a primeira casa do setor Omega. O pendulo indicara o primeiro 
algarismo do numero procurado. Coloque agora o dedo na casa 2 e repita 
o processo sucessivamente ate chegar ao numero de algarismos 
previamente definidos. 

4. Obtido o numero, escreva-o em uma pequena tira de papel e 
coloque-o sobre a linha Omega-Alfa, entre as casas 15 e 9. Pesquise se 
este e o numero realmente procurado, caso nao seja repita o processo 
desde o inlcio ate atingir o numero desejado. 

5. Confirmado o numero, coloque-o sobre o Omega e com o pendulo 
descubra quantos circulos comporao o grafico final. 

6. Trace os circulos e escreva o numero em seu centra. As dimensoes 
nao sao crlticas, no entanto o diametro mlnimo do circulo externo devera ser 
de 12 centlmetros, e os algarismos escritos em letra grossa. Sabemos que, 
em radiestesia, graficos menores que esse tamanho nao tern o aporte 
energetico suficiente para produzir resultados satisfatorios. 



Dimensao do grafico: tamanho natural 



Grafico anti-dor, produzido por meio do 
Omega-Alfa. 
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Graficos 

para 

reequitibrio, 
ambiental 
e compensagao de 
energias 
deleterias 


Keiti 

SCAP 
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Graficos para reequilibrio 
ambiental 



A primeira referenda sobre a utilizagao dos Keiti para fins de reequilibrio 
ambiental surgiu em 1936, no primeiro livro de Chaumery-Belizal, Ensaio de 
Radiestesia Vibratoria. Segundo pesquisa realizada por Andre de Belizal, as 
estatuas da ilha de Pascoa teriam como fungao afastar os intrusos ou 
invasores da ilha, ja que elas projetam uma forte emissao de Verde Negativo 
do espectro de ondas de forma. Esta emissao produz urn profundo mal estar, e 
acaba debilitando seus alvos vivos. Para poder circular pela ilha sem serem 
afetados por estas emissoes, os Pascoenses criaram umas tabuas protetoras. 

Existiam dois tipos de tabuas, chamadas Keiti, uma de grandes 
dimensoes, expostas na frente dos abrigos, e outras de volume reduzido. Urn 
especime desta ultima foi oferecida a Mr. Janssen, vigario apostolico do Taiti. 
Esta tabua foi-lhe presenteada pelos indfgenas rodeada de numerosos 
cabelos femininos. Isto permitia supor que os Pascoenses colocavam os Keiti 
na cabeleira, a fim de deixar livres os movimentos do corpo, preservando o 
indivfduo no entanto. Eles podiam assim enfrentar impunemente as zonas 
perigosas, tanto sobre mar como em terra, sem sentir os efeitos nocivos. 

Uma copia destas tabuas presa no teto de urn apartamento faz 
desaparecer as ondas nocivas do solo. As tabuas originais com os caracteres 
gravados de forma imutavel conservam indefinidamente suas propriedades. 

A escrita rongorongo era composta de 120 pictogramas, que podiam ser 
combinados em mais de 1.000 maneiras. Cada imagem representava uma 
palavra. O material parece ser todo ritualfstico. Eles trabalhavam linhas de 
caracteres em tabuas de madeira. As linhas iam boustrophedon ("Como o boi 
ara"), isto e, as palavras de uma linha eram escritas da esquerda para a direita 
e as da linha seguinte em oposigao a anterior, de cabega para baixo. 

As placas Keiti funcionam como um eficientfssimo neutralizador de 
energias nocivas. Sabe-se atualmente, que os aparelhos eletrodomestico tais 



como TV, radio-relogio, etc., emitem certos tipos de 
ondas nocivas. Estas ondas podem ser 
neutralizadas ao se colocar uma placa Keiti sob os 
aparelhos. 

Os pontos de confluence de linhas de forga 
oriundos do subsolo, chamados de pontos de 
"Tensao Geopatica", muitas vezes se constituem 
em fortes emissores de energias nocivas, que 
desequilibram o estado energetico dos seres vivos, 
e por isso se tornam causadores de doengas. 
Essas ondas teluricas, emissoras 

de Verde Negativo do espectro das ondas de forma, podem ser eliminadas 
com o uso de uma placa Keiti colocada sobre o ponto, ou entao afixada no 
teto do comodo. 

Em certos casos podemos constatar com resultados positivos 
a utilizagao do grafico Keiti no reequilibrio de seres vivos atraves de 
testemunho. 

O Keiti nao se satura e nao requer orientagao espacial, podendo assim 
ser colocado nas paredes, no teto, sobre os moveis ou ainda sob aparelhos 
geradores de emissoes. Dependendo do volume da sala, sera necessario a 
aplicagao de um numero superior de graficos. 

Dimensao do grafico: 1 1 x 23.5 cm ou 20 x 45 cm. 
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Graficos para reequilibria 
ambiental 


SCAP 


(Sfmbolo compensador de Andre Philippe) 



Primeira versao de A. Philippe. 



Segunda versao de A. Philippe. 


Grafico introduzido no Brasil em 1989 pelo Dr. Neuci da Cunha 
Gongalves, obtido por correspondence particular mantida com Andre 
Philippe, engenheiro eletronico e radiestesista, ex-colaborador de Jean 
de La Foye. 

Em nossa opiniao este e provavelmente mais urn fruto da pesquisa 
de La Foye, sobre o qual Andre Philippe trabalhou durante urn longo 
periodo, tendo no entanto cometido o erro de transformar os caracteres 
originais hebraicos, proprios da expressao Jeova (IAVE), em seus 
correspondentes latinos, eeai que a coisa "pega", ja que, como sabemos, 
os caracteres latinos nao emitem o valor da palavra escrita. Assim 
passaram a ser meros grafismos incapazes de aportar o fenomeno da 
imposigao energetica caracterlstica do Tetragrama hebraico. Nao gostamos 
tambem da expressao "Slmbolo", pouco propria da linguagem tecnica 
radiestesica, "Grafico" seria bem mais apropriado. Em uma segunda versao, 
Andre Philippe acrescentou alguns elementos graficos que melhoraram a 
versao inicial, no entanto, 

ao inserir no centra o Sh latino do Shin hebraico, proprio da emissao da 
vida, demonstra mais uma vez ainda nao ter aprendido a ligao do mestre de 
La Foye. Vamos tentar consertar a coisa... 

a) retornemos as origens, recolocando as letras hebraicas no lugar 
que Ihes e proprio. 

b) troque-se o Sh incapaz de emitir aquilo que nao possui pelo grosso 
ponto transformador do clrculo protetor em clrculo solar emissor, muito mais 
adequado a urn grafico cuja finalidade e projetar, emitir suas qualidades 
intrinsecas. 

A dualidade e a trindade estao conjugadas neste grafico de 
modo a gerar uma perfeita harmonia de forgas sutis. Se baseia na "lei 
de compensagao de forgas", a partir da qual se pode neutralizar 
energias nocivas de qualquer natureza. 

a) Seu uso nao exige qualquer orientagao espacial, podendo, 
inclusive, ser utilizado na vertical. 

b) Sua potencia de compensagao e seu raio de agao sao 
diretamente proporcionais ao seu tamanho e a massa do material com o 
qual e feito. 

c) Suas emissoes ocorrem simultaneamente nos nlveis flsico, 
vital e espiritual. 

d) Todo o espectro das energias de forma (espectro Chaumery- 
Belizal) e emitido a urn so tempo nas fases magnetica e eletrica. 

e) Seu uso regula automaticamente a(s) quantidade(s) da(s) 
energia(s) de forma (em fase magnetica ou eletrica) necessaria(s) ao 
equillbrio perfeito de urn ambiente, aparelho, alimento, bebida, planta, 
animal ou pessoa. 

f) Quando o foco nocivo for muito potente, podera ser necessario o 
uso de dois ou mais Simbolos Compensadores no ambiente. 

Obs.: E conveniente que urn radiestesista conhecedor de 
Geobiologia faga urn estudo especializado no local afetado. 

g) Nao e preciso desimpregna-lo pois e impossivel a sua saturagao. 

A versao final apresentada a direita e o resultado das 
modificagoes impostas por Antonio Rodrigues. 



Dimensao do grafico: 21 x 21 cm 
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Graficos para reequilibria 
ambiental 


SCAP 


USOS E POSSIBILIDADES 

a) Colocado sobre um ponto geopatogenico (cruzamento da malha 
geomagnetica denominada rede de Hartmann), ou sobre qualquer outro foco 
de energias nocivas, ele anula a sua nocividade. 

b) Colocado sob/sobre a televisao, elimina todas as energias nocivas 
que ela emite, tais como os raios alfa, beta e gama, raios X, Verde Negativo 
eletrico e Vermelho eletrico. 

c) Colocado sobre um relogio de luz, elimina o Verde Negativo eletrico 
e o Vermelho eletrico veiculados pela corrente eletrica. 

d) Colocado sob aparelhos eletricos, eletronicos ou radionicos, elimina 
toda e qualquer energia nociva, de natureza ffsica ou sutil, que eles possam 
emitir. 

e) Colocado sob a cama, proporciona um sono tranquilo e reparador. 

f) Colocando-se no seu centra um testemunho (cabelo ou foto) de uma 
vftima de magia negra, ele anula todo o processo magico. 

Obs.: Os controles devem ser feitos com os pendulos especiais usados 
em Radiestesia Cabalfstica. 

g) Colocados sobre seu centra, os alimentos (solidos ou Ifquidos) 
tornam-se mais saudaveis a partir do equilfbrio de todo seu espectro de 
energia sutil e vital. 

Obs.: Convem usar tal pratica com os alimentos que sofreram 
refrigeragao, pois sua vitalidade e reduzida a cerca de 50% pelo Verde 
Negativo eletrico existente dentro da geladeira. Apos o equilfbrio, pode-se 
aumentar a vitalidade dos alimentos com o uso do Grafico de Alta Vitalidade 
criado pelo radiestesista australiano H. 0. Busby. 

h) E usado terapeuticamente como auxiliar no tratamento de toda e 
qualquer doenga, pois toda cura (de planta, animal ou pessoa) pode ser 
conseguida atraves do equilfbrio do espectro de energias sutis do organismo 
doente. 
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Graficos 

emissores 


Tri-circulo 
SCAP 
Mesa de Amiens 
Turbilhao 
Peggotty Board 
Telerradiador 
Compensador Mindtron 
Cruz Atlante 
Labirinto de Amiens 
Vesica Piscis 
Piramide Plana 
Kit-Cromo 
Ba-gua 
Espiral 
Shin 
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Graficos emissores 


Tri-circulo 


O Tri-circulo criado por Jean de La Foye e um grafico de emissao cuja 
caracterfstica e a possibilidade de emitir a energia propria de coisas ffsicas, 
assim podem ser utilizados como corretores: 

Pedras energizadas 

Cristais variados 

Desen hos ativos 

Sfmbolos varios, hexagramas do I Ching, signos zodiacais, figuras 
geometricas, etc. 

Remedios homeopaticos, florais, fitoterapicos 

Cores 

Testemunhos combinados 

A utilizar obrigatoriamente alinhado para o node, bastando colocar 
no circulo do node o corretor e no circulo do sul o testemunho a irradiar. 

Como sempre tanto a analise preliminar quanto os tempos de 
exposigao serao controlados radiestesicamente. 

Dimensao do grafico: 12 x 31 cm 



Graficos emissores 


SCAP 


(Simbolo compensador de Andre Philippe) 

(Versao finalizada por Antonio Rodrigues) 

Grafico introduzido no Brasil em 1989 pelo Dr. Neuci da Cunha 
Gongalves, obtido por correspondencia particular mantida com Andre 
Philippe, engenheiro eletronico e radiestesista, ex-colaborador de 
Jean de La Foye. 

Ver mais detalhes sobre este grafico no grupo "Graficos para 
reequilfbrio ambiental e Compensagao de energias deleterias". 

Todos os graficos baseados em expressoes sagradas nao necessitam 
de orientagao espacial, ainda assim, se possfvel, oriente-o com o Yod para o 
node. 

Alem da agao de emissao propria da figura geometrica, o SCAP projeta 
os efeitos beneficos da energia da expressao: saude, bem-estar, protegao 
contra entidades de qualquer esfera e voltes. 

Como nos demais graficos, todos os controles serao efetuados por 
radiestesia, corretor e testemunho unidos sobre o ponto central, qualquer 
tipo de testemunho e qualquer tipo de corretor. 

Como ja foi dito anteriormente, os graficos em radiestesia sao uma 
aplicagao da chamada Radiestesia de Ondas de Forma, e quern trabalha com 
esta area devera possuir toda uma serie de graficos para o mesmo fim, sendo 
que sua escolha depende de caso, para caso sem que haja uma explicagao 
plausfvel para o fato, provavelmente compatibilidade energetica. 

Dimensao do grafico: 21 x 21 cm 
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Graficos emissores 


Mesa d'Amiens 


A Mesa quadrada d'Amiens e um emissor de ondas de forma e, 
como tal, pode ser utilizado para fazer emissoes a distancia, ou quando for 
o caso de emissoes longas e suaves. Sua dimensao acima dos demais 
graficos Ihe confere um grau elevado de estabilidade em relagao a 
energias desarmonicas ambientais. Caso necessite de um pouco mais de 
potencia, coloca-lo por exemplo, sobre um acumulador piramidal 

• Colocado sob uma piramide, pode ser usado como 
acumulador, da mesma forma que o decagono (piramide orientada ao 
Norte). 

• Utilizado como suporte para emissoes a distancia, siga o 
seguinte esquema de trabalho: oriente o grafico para o Norte de Forma 
ou Norte Magico (355°), coloque no centra o testemunho, (pessoa, 
animal, planta, imovel, etc.), sobre o testemunho coloque o agente 
principal de influencia (remedio, sfmbolo, pedra, etc.). Periodicamente 
pendule para avaliar a qualidade da emissao, tempo restante de 
emissao, etc. 

Grafico publicado num livro da autoria de Jean Paul 
Honecker e recuperado por Antonio Rodrigues. 


Dimensao do grafico: 25 x 25 cm 




Graficos emissores 


Turbilhao 


Grafico radiestesico que auxilia a pessoa que o utiliza a atingir 
objetivos materials. Criado especialmente para conseguir bens materials, 
melhora financeira, emprego, etc. Em fungao da forma de seus arcos, 
este grafico funciona como urn "precipitador de bens materials". Deve-se 
ter em mente que todo o trabalho de obtengao de bens materials deve ser 
seguido de muito criterio e pesquisa, pois ha todo urn processo que deve 
ser compreendido e respeitado. 

Pode-se tambem usar o Turbilhao em beneffcio de outra 
pessoa, fazendo-se uso de urn testemunho (foto ou cabelo), e o 
objetivo a ser alcangado, ambos colocados no meio do grafico. 

Publicado no EXDOCIN de dezembro de 1965 sob o nome de 
Vortex-Ring, os Servranx se estendem sobre os efeitos da energia 
turbilhonante em suas variadas manifestagoes, dos dervixes dangantes 
as espirais ascensionais da fumaga. 

Voce tern em casa urn velho relogio-despertador daqueles 
de mecanismo barulhento? Coloque-o deitado sobre a mesa, 
sobre ele o grafico Turbilhao, em cima testemunho e corretor. As 
"ondas de choque" do mecanismo do relogio amplificarao a 
emissao do grafico. 



Uma receita para ganhar dinheiro? Guarde uma nota nova durante 
algum tempo num bolso ou digamos, perto de seu corpo para impregnar 
com sua energia. Disponha seu testemunho (uma foto) no centra do grafico, 
em cima a nota e sobre estas duas coisas urn mineral (casseterita) ou urn 
metal relacionado com a aquisigao de bens materiais (Jupiter) (uma 
barrinha de estanho, por exemplo). Va a luta e boa sorte... 


Dimensao do grafico: tamanho natural 
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Peggotty Board 


Peggotty Board 



Era uma vez um senhor que gostava de radionica e que, para 
sua surpresa, nao tinha a menor sensibilidade para alcangar alguma 
resposta na plaquinha de fricgao (uma especie de pendulo radionico). 
Sabe o que 

e que ele fez? Nao se deu por vencido e inventou uma serie de 
dispositivos baseados em princfpios diferentes. Seu nome: Darrel 
Butcher, ingles, profissao engenheiro aeronautico 

A Peggotty Board e um dispositivo de agao a distancia 
especialmente afinado com problemas relacionados com ossos, 
musculos e cartilagens. Lembra um pequeno tabuleiro de xadrez sobre 
o qual sao colocados, em casas especificas, cravilhas (peg), segundo 
tabelas radionicas padrao Delawarr. 

Este e puramente um instrumento de tratamento. Devendo ser 
utilizado quando, apos elaborado o diagnostico, a escolha da terapia 
energetica, a distancia, recair sobre este dispositivo. 

Coloque as cravilhas nas casas seguindo a explicagao seguinte 
das ilustragoes e uma luz fraca (25 ou 40 W) a 45° ou na diagonal da 
placa. 

A primeira fileira de casas da direita para a esquerda tern os 
seguintes valores 0. 10. 20. 30. 40. 50. linhas duplas centrais 50. 60. 70. 
80. 90. 100. (repare que o 50 aparece duas vezes). 

A segunda fileira de casas da direita para a esquerda tern os 
seguintes valores 0.1.2. 3. 4. 5. linhas duplas centrais 5. 6. 7. 8. 9. 1 0. 
(repare que o 5 aparece duas vezes). (E assim ate ao final da placa.) 

Quando o 50 ou o 5 ocorrerem num indice, colocar a cravilha na 
casa do lado esquerdo da linha dupla. 

0 testemunho de cabelo do paciente sera colocado na area 
delimitada pelo cfrculo. 

Dimensao do grafico: tamanho natural 
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Telerradiador 


Criado por Vasariah e publicado na forma de texto no Tratado 
Complete de Alta Magia, o que suscitou copias de todos as formas 
e dimensoes por parte daqueles para quern 1 0 cm tanto podem ser 7 
cm como 9 cm, enfim... 

E sem duvida urn exemplo de dispositivo que funciona! 

E composto de: 

• Uma pequena prancha de madeira ou plastico. 

• Duas barras de ferro fino. 

Cada barra e munida com solenoides metalicos direito e esquerdo, 
colocados sobre a prancha com espago de 10cm e orientadas norte-sul. 

Para fins radiestesicos, o testemunho (foto) e o corretor serao 
colocados sobre o Sfmbolo Mfstico que, por sua vez, sera colocado sobre 
as duas barras metalicas, a cabega da foto para o node. Todas as 
recomendagoes em relagao a tempo, etc. devem ser observadas. 

Caso deseje montar urn Telerradiador, siga as dimensoes do desenho 
anexo. 



Dimensao do grafico: tamanho natural 
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Compensador 

Mindtron 


A utilizagao da expressao sagrada grafada em hebraico imprime a este 
grafico qualidades que Ihe permitem promover o equilfbrio ambiental em 
problemas de origem telurica, nao necessitando de orientagao espacial. Ja 
para a protegao ambiental contra energias nocivas de origem psfquica e 
imperiosa sua orientagao com o Yod para o node e a manutengao da 
horizontalidade. Neste caso, a energia encontra-se em estado potencial. Para 
efeito de teste, basta colocar urn pequeno objeto (urn lapis) sobre o grafico e 
imediatamente estas energias se manifestam em estado dinamico, sao 
detectaveis o Shin, o No de Vida e as Vidas. 

Alem de util, a radiestesia e urn prazer para quern curte desvendar o 
oculto. Esses, sem duvida, encontrarao as outras aplicagdes possiveis 
deste grafico. Autor: Antonio Rodrigues. 

Dimensao do grafico: 19,5 x 19,5 cm 
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Cruz Atlante 


Local mftico jamais esquecido, a Atlantida, continua presente no 
imaginario popular. Este grafico radiestesico e uma representagao 
daquele lugar, mostrando as tres muralhas circulares em torno da 
cidade insular. O eixo da cruz representa o grande canal de acesso. 

Este grafico pesquisado por Antonio Rodrigues e dotado de um 
forte poder de emissao e especialmente adequado para o trabalho com 
bens materials. Deve ser orientado sobre o eixo norte-sul, conforme a 
ilustragao. Coloque os componentes que formam o corretor no centra do 
grafico, o testemunho que pode ser uma foto deve ser colocado na 
extremidade longa do brago da cruz ao sul, area indicada com a letra T. 
Pendule sempre para aferir os tempos de emissao e demais questoes 
relativas ao trabalho. Ao aferir o trabalho, faga-o usando sempre o 
biometro. 

Dimensao do grafico: 17 x 25 cm 





72 




Graficos emissores 


Labirinto de 
Amiens 


Os labirintos sempre exerceram sobre o imaginario humano Lima 
atragao muito especial, pelo conteudo simbolico, como representagao da 
criagao.pela imagem viva presente no inconsciente coletivo da malograda 
fuga de Icaro do labirinto de Dedalo, do perigo constante do ataque mortal 
do Minotauro e, enfim, pela beleza estetica de suas intrincadas 
circunvolugoes. 

Presentes em muitas construgoes antigas, o tempo e os fmpios foram 
implacaveis com os labirintos, sobrando apenas alguns. Varias igrejas 
goticas exibiam labirintos em seus pisos, restaram o de Chartres e o de 
Amiens. 

Em radiestesia e urn dos dispositivos de mais dificil e sofisticada 
utilizagao. Mais facil o de Amiens que o de Chartres. 

Faga a maior copia que puder do grafico anexo, 50 cm de diametro 
ja seria uma boa medida. As emissoes se fazem no centra. Desta vez, 
para variar, vou dar-lhe urn problema: 

• pesquise o sentido do alinhamento; 

• as polaridades; 

• as EIFs; 

• os niveis; 

• as frequences horarias de emissao; 

• a orientagao do espectro BCM (Belizal-Chaumery-Morel) e suas fases; 

• quais artificios usar para alterar as emissoes; 

• as taxas biometricas. 

Radiestesia e isso, pesquisa! e, ... por vezes, o oculto nos reserva 
as mais belas surpresas... 

Dimensao do grafico: 32 x 32 cm 
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Vesica Piscis 


A area resultante da sobreposigao de duas circunferencias com 
os centros tangentes e conhecida como Vesica Piscis. Esta forma de peixe e 
uma das fontes de referenda a Cristo, uniao entre o ceu e a terra, entre o 
criador e a criagao. 

A Vesica e uma geradora de formas, pois todos os polfgonos regulares 
sao obtidos atraves de uma sucessao de construgoes sobre ela. A vesica 
e a semente. O selo de Salomao af inscrito Ihe fornece o potencial energetico 
de emissao, ampliando o espectro de utilizagao. 

Dimensao do grafico: tamanho natural 
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Piramide Plana 


Este grafico representa as faces rebatidas da piramide. A experience 
tem mostrado ser urn grafico com uma agao bastante incisiva. Desde 1990, 
quando surgiu no mercado, vem sendo utilizado para: 

• Curar dores e pequenos problemas fisicos, colocando-se a 
Piramide Plana com a face voltada para o local em questao, 
permanecendo assim por varios minutos. De inicio a dor podera persistir 
ou ate aumentar, porem logo diminui completamente. 

• Pode ser tambem utilizado para bens materials, arrumar 
emprego, atingir metas materials, etc. neste caso usar sobre o 
testemunho urn corretor previamente valorizado no decagono. Como nos 
demais graficos, o poder de emissao a distancia pode ser aumentado 
fazendo-se uso de cristais de quartzo ou pedras. 

• Tambem em problemas gerais sem solugao aparente ou quando 
ja se esgotaram todos os recursos conhecidos, enfim, funciona como 
uma especie de pronto-socorro radiestesico. 



Dimensao do grafico: tamanho natural 






Graficos emissores 


Kit-cromo 


O Kit Cromo foi criado por Antonio Rodrigues tendo como base 
as conhecidas qualidades do selo de Salomao; esta variante tern como 
qualidade o dinamismo. O selo de Salomao tern sido usado para os 
mais diversos fins esotericos durante os tempos. E e bem conhecido 
seu uso como sfmbolo de protegao. 

O Kit Cromo destina-se a pratica da cromoterapia atraves do 
uso de testemunhos, e por isso pode ser aplicada a distancia. 

Alinhe a placa na diregao do node conforme indicado, coloque em seu 
centra o testemunho da pessoa a ser tratada e, sobre este, uma das 
pelfculas de cor que acompanham o grafico. Outras aplicagoes sao 
possiveis com este grafico radiestesico, tais com a protegao individual ou o 
tratamento a distancia usando como corretores homeopatia ou quaisquer 
outros remedios energeticos. Os tempo de emissao deve ser controlado 
radiestesicamente, no entanto nao deve ser empregue em casos de 
disturbios cardiovasculares e degenerativos. 

Pode ser usado com beneffcio para carregar agua ou sucos, 
agregando-lhes maior vitalidade. 

Dimensao do grafico: tamanho natural 
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Graficos emissores 


»■ O Ba-gua conhecido como do Imperador Fu-Hsi, e o que foi mais 

-gua estudado pelos radiestesistas. Publicado em 1936 no Ensaio de Radiestesia 

Vibratoria de Chaumery-Belizal e, em 1959, no EXDOCIN. 

Alinhado norte-sul, permite enviar a qualquer distancia qualquer 
testemunho e corretor colocados no centra do grafico. Usando uma foto 
como testemunho e como corretor urn metal, uma cor, ou qualquer tipo 
de remedio, a agao benefica do Ba-gua se faz sentir de imediato. Em virtude 
da potencia do grafico nao sao aconselhaveis emissoes de duragao superior 
a uma hora. Na duvida, pendule para obter o tempo certo. 

Este Ba-gua pode ser usado como oraculo, sempre orientado 
na diregao norte-sul. Em resposta as questoes propostas, o Yang indica o 
sim e o Ying indica o nao, a imobilidade do pendulo indica a falta 
da resposta ou quando esta e indiferente. Em seguida os trigramas indicados 
podem esclarecer o sentido das respostas. 

Certas ondas teluricas nocivas podem ser eliminadas gragas 
ao Ba-Gua, colocando-se o grafico sobre o local da emissao. 

Com os trigramas coloridos nas cores verde e vermelho, se obtem 
urn poderoso emissor de ondas de forma. 

Dimensao do grafico: 25 x 25 cm 
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Graficos emissores 


Espiral 


Voce gostaria de um grafico radiestesico absolutamente neutro? 
Que nao invertesse as cores, nao alterasse as polaridades, que nao 
acrescentasse nenhum componente energetico desconhecido ao 
trabalho por voce definido? Pois bem, esse grafico existe, um 
solenoide, na forma de espiral levogira, com todas as caracterfsticas 
acima indicadas. 

Para usar, acerte a ponta inicial da espiral para o norte de forma, 
no centra os elementos integrantes de sua pesquisa, se possfvel um 
cristal de quartzo branco (uma ponta), um relogio tiquetaqueando sobre 
a mesa. Periodicamente, analise o processo radiestesicamente. 

Dimensao do grafico: tamanho natural 
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Graficos emissores 


O Shin pode ser usado como um elemento coadjuvante em 
uma terapia energetica. Sua aplicagao e na tentativa de reimpor o 
componente vertical do Campo Vital. 

Em casos de magia, doengas degenerativas e outras doengas 
quando atingiram estados crfticos, o Campo Vital presente em todos os 
seres vivos tern seus componentes horizontais deslocados, rotacionados 
e o componente vertical representative da corrente vital ascensional 
invertido. Isso pode ser detectado com um pendulo com a letra hebraica 
Shin, seguro pela ponta inferior do fio, ou seja, com o pendulo de ponta- 
cabega. O giro horario indica a inversao. 

O grafico Shin deve ser colocado na vertical sobre o 
testemunho do paciente e, os dois, sobre algum grafico emissor 
escolhido radiestesicamente. 

Dimensao do grafico: 8 x 10 cm 
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Graficos emissores 


Srim 

Hrim 

Krim 

Klim 


Graficos criados por Antonio Rodrigues e destinados a 
visualizagao, para estabelecer uma conexao com os princfpios 
representados ou para montar trabalhos de emissao a distancia. Neste 
ultimo caso, controlar rigorosamente os tempos de emissao, nas 
paginas seguintes os graficos sao apresentados nesta ordem: 

Srim, mantra original da deusa Lakshmi, principio da 
plenitude e fortuna. 

Deve ser usado para atrair a prosperidade, a boa sorte, ou ajudar 
a manter os bens ja adquiridos. 

Hrim, mantra original da deusa Tripura-Sundari, denota a unidade 
dos princfpios macho e femea. E tambem a vibragao inicial da Deusa 
Bhuvanesvari que preside sobre as tres esferas. 

Para ser usado na manutengao da harmonia nos relacionamentos 
afetivos, ou na necessidade de harmonizar urn casal em conflito. 

Krim, mantra original da deusa Kali, representando o poder da 
criagao e dissolugao. 

Para a dissolugao de problemas e situagoes incomodas, para o code 
definitivo de lagos. 

Klim, mantra original que simboliza o eterno aspecto do amor. 

Eficiente em casos em que se deseje fomentar uma melhoria na 
vida sexual, manter a estabilidade em relacionamentos afetivos, aumentar 
a atragao e o desejo entre os pares. 

Dimensao do grafico: 20 x 20 cm 




88 







Graficos 
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em magia 
e protegao 


lave 
Anti-magia 
Nove circulos 
Escudo 
S imbolo mistico 
Quadrado magico 
Forma lave 
SCAP 
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Graficos com aplicagao em 
magia e prote^ao 


IAVE 



Versao original de La Foye. 


O grafico IAVE foi criado por Jean de La Foye, um notavel 
radiestesista trances. Nos anos sessenta, La Foye foi chamado a 
colaborar com o cabalista Jean Gaston Bardet no trabalho de pesquisa 
para o novo livro de Bardet: Mystique et Magies Foi este o primeiro 
contato com a lingua hebraica, que seria determinante para o trabalho 
radiestesico de La Foye. 

O hebraico, uma lingua com propriedades espantosas. O 
hebraico escrito emite em vibragoes de ondas de forma o valor das 
palavras pelas formas e pela combinagao dos caracteres. 

Esta versao agora apresentada e o resultado das pesquisas de 
Antonio Rodrigues, como ja o eram as versoes anteriores presentes no 
comercio. A atual versao tern uma maior estabilidade, nao apresentando 
os inconvenientes das anteriores, em que se podia perceber uma certa 
"saturagao" decorrente do uso da proporgao aurea. 

O "IAVE" e um grafico neutralizador de "ondas de magia", criadas 
por quaisquer processos, magia ritual ou qualquer tipo de ataque 
psiquico. E, tambem, um grafico muito simples de se utilizar, bastando 
para isso que se coloque um "testemunho", ou seja, um objeto ou 
amostra da pessoa a quern se quer auxiliar (algo que possua a mesma 
frequencia de energia da aura da pessoa, uma foto, uma mecha de 
cabelos, etc.), no centra do grafico. 

Isto e o suficiente para que se neutralize quaisquer tipos de 
influences negativas provenientes de magia ritual. O grafico tambem 
pode ser utilizado juntamente com certas tecnicas de autodefesa 
psfquica, o que aumenta ainda mais a sua eficacia. 

Dimensao do grafico: 18 x 30 cm 


mrp 



Primeira versao de A. Rodrigues, com uso de proporgao aurea. 


mm 



Segunda versao de A. Rodrigues. A adigao da reta encimando a 
palavra direciona a emissao para o centra. 
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Graficos com aplicagao em 
magia e protegao 


Anti-magia 


0 selo de Salomao tem sido usado para os mais diversos 
fins esotericos durante os tempos. E bem conhecido seu uso 
como stmbolo de protegao. Modernamente a radiestesia de 
ondas de forma o tem incorporado em seus graficos, dado suas 
propriedades emissoras. 

Publicado no livro Tratado Completo de Alta Magia, de 
Vasariah, e recuperado para fins radiestesicos por Antonio 
Rodrigues e chamado pelo autor de "Pantaculo Neutralizador". 

O grafico Anti-magia destina-se a eliminar estados de magia 
presentes em seres vivos, atraves do uso de testemunhos, por isso 
podendo ser aplicado a distancia. 

Alinhe a placa na diregao do node, conforme indicado, e 
coloque no ponto assinalado o testemunho da pessoa a ser 
tratada. O tempo de emissao deve ser controlado 
radiestesicamente. 


Dimensao do grafico: tamanho natural 



Graficos com aplicagao em 
magia e protegao 


Nove Circulos 


Este grafico tem a propriedade de proteger bens materials, 
locais, objetos, seres vivos em geral contra energias negativas 
externas. Pode ser usado para aplicagao a distancia, bastando para 
isso utilizar uma pedra de cristal de quartzo ou qualquer outra pedra 
relacionada com o trabalho em curso. 

O cfrculo e conhecido em todas as culturas como elemento de 
protegao e o numero de circulos concentricos estao relacionados com 
a esfera de atuagao, partindo dos pianos mais materiais para os mais 
sutis. 

Para se trabalhar com o grafico Nove Circulos, fazendo uso de 
urn testemunho, deve-se colocar uma foto do local ou objeto, ou 
entao cabelo, no caso de se tratar de uma pessoa, e sobre este 
testemunho, o objetivo ou corretor lexical previamente valorizado no 
decagono, e sobre tudo isso urn cristal de quartzo. 

Segundo a convicgao corrente dos usuarios deste grafico, 
podem ser protegidos carros, residences, bens materiais de valor, 
pessoas, plantas, animais ou ainda coisas abstratas, como urn 

negocio a ser realizado ou uma decisao a sertomada. E possfvel 
proteger bens materiais contra roubo, desastres, incendio, assalto, 
destruigao, etc. Uma planta pode ser protegida contra insetos ou 
doengas, urn animal, contra doengas. Ja uma pessoa podera ser 
protegida contra uma serie enorme de fatores externos, tais como: 
inveja, ciumes, roubo, trabalhos de magia negra, vibragoes 
intencionais negativas de fracasso, odio, etc. 

Por ocasiao de urn teste ou exame, a pessoa pode utilizar este 
grafico para se proteger de pensamentos externos ao assunto do 
teste, nao se distraindo, formando, assim, uma protegao energetica, 
bastando para isso deixar em casa sobre o grafico seu testemunho 
(uma foto) e sobre este, urn cristal de quartzo branco. Mentalize o 
dispositivo na hora do teste. 

Dimensao do grafico: tamanho natural 
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Graficos com aplicagao em 
magia e prote^ao 


Escudo 


E o primeiro grafico radiestesico anti-magia publicado em 
revista especializada, o EXDOCIN. Uma outra caracterfstica que o 
torna notavel: e tambem o primeiro a incorporar urn node de forma 
artificial, no caso o pequeno cfrculo vazio. 

Este grafico estimula os mecanismos inconscientes relacionados 
com a autodefesa psfquica, os quais nos mantem protegidos contra 
ataques psfquicos efetuados atraves de procedimentos de magia ritual. 

Coloca-se o testemunho natural ou sintetico, que podera ser 
uma fotografia no centra do grafico sobre a cruz. 

Teoricamente, a permanencia do testemunho por dez 
minutos no centra do grafico e suficiente para proteger a pessoa 
pelo perfodo de urn dia e meio. Voce podera testar 
radiestesicamente qual o tempo adequado de exposigao a fim de 
obter uma protegao mais efetiva. Mantenha sob controle a agao, ja 
que sao possfveis consequencias por saturagao. 

Dimensao do grafico: tamanho natural 
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Graficos com aplica^ao em 
magia e prote^ao 


Simbolo Mistico Este grafico e de autoria de Vasariah, publicado no T ratado de 

Alta Magia, no item Pantaculos de suporte. O nome atribufdo por 
Vasariah e: O Nome Mistico de Jesus, no entanto a expressao 
grafada em hebraico significa: "0 nome de Jesus nos Ceus", 
expressao muito mais rica e significativa, ja que tala do momento da 
ascensao, do encontro do Filho com o Pai. 

"E urn poderoso pantaculo mistico usado para expulsar as mas 
vibragoes do baixo astral. Protege contra os visitantes noturnos. Como 
suporte e empregado nos casos em que seja necessario participar das 
mudangas das forgas que estao frequentemente em evolugao no 
universo. 

Emprega-se nas praticas de desenvolvimento espiritual, para 
visualizar durante dois ou tres minutos. 

E urn PANTACULO DE DESCARGA." 

Quando usado na vertical, o Yod ficara para cima e quando 
na horizontal, para o norte. No caso e uso com testemunho, este 
devera ficar sobre a letra central. 

O Simbolo Mistico pode ser utilizado como "objeto de 
decoragao", ou seja, colocado num quadro e afixado numa parede. 

Sua influencia e francamente benefica, protegendo contra "mau 
olhado" e entidades negativas de qualquer esfera. 

Dimensao do grafico: tamanho natural 
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Graficos com aplicagao em 
magia e protegao 


Quadrado Magico 


0 Quadrado Magico revela-se de grande utilidade quando a 
pessoa atingida por um estado de magia encontra-se nervosa, 
inquieta em decorrencia do foco de energia intrusa. 

Criado por Antonio Rodrigues, este grafico e baseado na 
decupagem da palavra hebraica Unidade, cujo valor numerico e de 
1+8+4 e na expressao sagrada do Nome de Jesus na Terra. Nao e de 
temer o estado de saturagao, ja que ocorre o desligamento natural ao 
atingir o estado de saturagao, no entanto e sempre aconselhavel 
acompanhar radiestesicamente o processo ate para poder tomar outras 
medidas quando forem necessarias. 

Se possivel, alinhe o lado do Yod para o node de forma 355°. 


Dimensao do grafico: 22 x 22 cm 
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Graficos com aplicagao em 
magia e protegao 


Forma IAVE 


Jean de La Foye nos deixou um legado impar, suas 
pesquisas o conduziram a descoberta da radiestesia cabalfstica, 
mas ele ainda nos brindou com um conjunto apreciavel de 
instrumentos e graficos para radiestesia (Grafico recuperado por 
Antonio Rodrigues). 

A Forma IAVE de Jean de La Foye, mais uma vez baseada no 
Tetragrama hebraico, e um excelente grafico anti-magia ambiental, 
publicado originalmente em Mystique et Magies de Jean Gaston 
Bardet. Seu raio de apao depende do peso da prancha, que e de 1 0 
m para 1 00 a 200 gr. e de 20 a 30 m para 300 a 400 gr. E possivel 
aumentar 

o peso da prancha, colando-a sobre folhas de cartao espesso ou 
madeira compensada. Nao alterar a dimensao da placa original. 

Para conseguir um perfeito funcionamento e necessario que a 
placa esteja bem horizontal, se for o caso, utilize um nfvel de pedreiro, 
ou entao que o Waw seja orientado em 355° magneticos. 

Dimensao do grafico: 18 x 30 cm 


N 

de forma 
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Graficos com aplicagao em 
magia e protegao 


SCAP 


Sobre este grafico ja foi dito bastante no item tratando de emissao. 


Como pode ser constatado este dispositivo pode ser utilizado nas mais 
variadas situagoes, no caso de aplicagoes para protegao em magia basta 
colocar urn ou mais SCAP dentro de urn comodo para alcangar urn bom nfvel 
de protegao. Para protegao individual colocar o testemunho do que se deseja 
proteger sobre o ponto central. Este grafico nao provoca saturagao mas, como 
diz o ditado "Nao ha bem que sempre dure...", periodicamente avalie com 
radiestesia o processo, desarme a montagem, limpe e volte a montar, isto 
reativa o processo. 
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Graficos para diagnostico 
na area de saude 


Sistemas 


A radiestesia na area de saude, constitui-se num dos mais belos empregos desta tecnica. 

Em fungao da seriedade da aplicagao, so radiestesistas com urn bom treino devem utiliza-la. 

Os graficos seguintes encontram-se na ordem sequential para estabelecer urn diagnostico, 
no entanto, os mais experientes, poderao iniciar a analise pelo grafico de selegao simplificada, sobretudo 
quando o quadro clinico do doente, ja estiver pre-estabelecido, seguindo entao as indicagoes resultantes 
dessa analise. 

Utilize urn Biometro de Bovis todo o tempo da analise para poder determinar os percentuais de 
desequilibrio (graficos das paginas 13, 15 e 145). 

Utilize sempre urn testemunho de seu cliente, tal procedimento facilitara a execugao do exame 
radiestesico, visto o objeto da pesquisa encontrar-se sobre o grafico de analise e nao ser necessario ter 
em mente aquela pessoa, talvez desconhecida, em paralelo com cada uma das perguntas que vao 
sendo formuladas a medida que se faz a analise. 

Antes de iniciar o diagnostico, providencie copias xerox tabela da pagina 138, va anotando 
os resultados de cada uma das respostas obtidas. Conforme pode observar, estao inclusos nesta tabela, 
graficos que cobrem os aspectos sutis da anatomia humana. Muitas vezes pessoas atingidas por algum 
problema de saude de diffcil diagnostico, apresentam algum comprometimento nessas areas. 

A analise partiu de urn pedido expresso do paciente. Ou este esta ciente do fato? 

Tern sua anuencia para uma eventual terapia energetica? 


Como proceder: 

Seu cliente apresenta uma queixa? Digamos: Dor de estomago 

Coloque o testemunho sobre o cfrculo vazio, lance o pendulo (com fio longo) e formule a seguinte 
pergunta: 

"qual sistema esta relacionado com a dor de estomago de Fulano?" 

Repita a pergunta ate esgotar todas as respostas positivas. 

Anotar todos os sistemas com resposta positiva, ao final passar para o proximo grafico e examinar 
todos os orgaos envolvidos com o resultado deste exame. 
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SISTEMAS 




Graficos para diagnostico 
na area de saude 


Analise dos orgaos 


Continue a analise, usando as mesmas recomendagoes do grafico de sistemas, investigando agora 
todos os orgaos, proprios dos sistemas que apresentaram alguma relagao com as queixas do paciente, 
detectados no grafico anterior. 

Continue tambem utilizando urn Biometro para determinar os percentuais de desequilfbrio, de cada 
orgao investigado. Os orgaos com os percentuais mais elevados deverao ser os primeiros a serem 
tratados em qualquer tipo de terapia energetica. 
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Condicoes 


Graficos para diagnostico 
na area de saude 



Neste grafico serao analisadas as condigoes que determinaram o desequilibrio dos orgaos. 
Continue anotando na tabela todos os dados observados, e respectivos valores biometricos. 
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CONDigOES 



Graficos para diagnostico 
na area de saude 


Causas 1 


Do ponto de vista estritamente radiestesico, este grafico permite detectar os fatores causadores 
da doenga que o paciente e portador. 

Proceda a analise primeiramente utilizando a tabela externa do grafico e, na sequencia a parte 
interna do mesmo. 
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CAUSAS 1 




Graficos para diagnostico 
na area de saude 


Causas 2 


Este grafico e uma continuagao do anterior apresentando no entanto aspectos normalmente 
tidos como "subjetivos ou magicos": Caso obtenha alguma resposta positiva, uma investigagao mais 
aprofundada pode ser realizada, por meio do conjunto de graficos do caderno especial para 
diagnostico esoterico. 


118 



CAUSAS 2 




Graficos para diagnostico 
na area de saude 


Glandulas 


Continue a analise, usando as mesmas recomendagoes do grafico de sistemas, investigando 
agora possiveis relagoes de desequilibrios hormonais, com os dados coletados ate este ponto. 

Continue anotando na tabela todos os dados observados, e respectivos valores biometricos. 
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GLANDULAS 




Graficos para diagnostico 
na area de saude 


Alergias e efeitos 
adversos 


Constata-se hoje em dia um numero crescente de alergicos nos centros urbanos, decorrentes 
sem duvida da constante exposigao aos agentes agressivos (produtos de limpeza, fumagas, tintas, 
conservantes alimentares, poluigao eletromagnetica, etc.). 
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Nutricao e alergias 
alimentares 


Graficos para diagnostico 
na area de saude 


Por meio deste grafico tanto podem ser analisadas qualidades, carencias e compatibilidades 
alimentares, quanto os efeitos negativos da ingestao de determinados produtos. 

E bem conhecido o fato de muitas pessoas serem alergicas a chocolate, bem menos conhecida 
no entanto a alergia a leite e seus derivados e, as complicagbes intestinais decorrentes desta alimentagao. 
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Graficos para diagnostico 
na area de saude 


Estados psiquicos 1 


"Nao existem doengas, existem doentes" 

Tornamo-nos doentes em consequencia de fatores emocionais os mais variados e dfspares, 
na maioria das vezes de uma forma totalmente inconsciente. Tao inconsciente que nos recusamos a 
acreditar em tal. 

Investigue cuidadosamente os graficos: 

Estados psiquicos 1 , 

Estados psiquicos 2, 

Motivates pessoais, 

Compatibilidade em relacionamentos. 

Os quatro graficos sao complementares. Com as informagoes coletadas ate af, ja e possfvel 
estabelecer urn diagnostico final. O passo seguinte sera determinar qual o tratamento adequado. 
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ESTADOS PSlQUICOS 1 




Estados psiquicos 2 


Graficos para diagnostico 
na area de saude 
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ESTADOS PSIQUICOS 2 






Motivates pessoais 


Graficos para diagnostico 
na area de saude 
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MOTIVACOES pessoais 




Graficos para diagnostico 
na area de saude 


Compatibilidade em 
relacionamentos 


Pesquise primeiramente os fatores presentes no anel externo da tabela, apos isso feito, pesquise os 
aneis medio e interno. 
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Selegao simplificada 


Graficos para diagnostico 
na area de saude 


Caso ja tenha um diagnostico preliminar de seu cliente e deseje abreviar o processo de analise, 
comegar diretamente pelo grafico de selegao simplificada. 


Investigar aspectos sutis 

Equilibrio dos chakras 

Causa de desequilibrio dos chakras: 

Subativo 

Superativo 

Falta de coordenagao 

Como a energia dos raios esta manifestando-se nos corpos 

Tensao geopatica 

(Ver caderno sobre Geobiologia) 

Todos os pacientes residentes, em locais com alto indice de tensao geopatica, nao reagirao 
positivamente a nenhum tratamento enquanto o padrao nao for reequilibrado ou passarem a residir 
em outro local. 

Causas "magicas" 

(Ver caderno sobre aspectos esotericos) 

Desequilibrios psiquicos e de ordem esoterica 

Auto-encantamento 

Experiencia traumatica 

Interference psiquica 

Venenos astrais 

Padroes comportamentais obsoletos 
Implante psfquico 
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SELEQAO SIMPLIFICADA 




Graficos para diagnostico 
na area de saude 


Tratamento 


Diagnosticar tecnicas de tratamento aplicaveis ao caso estudado 

Algumas tecnicas quando utilizadas em conjunto com a radiestesia/radionica propiciam bons 
resultados: a homeopatia, essencias florais, sais de Schussler, cromoterapia. 

Quer uma dica? Faga pulsar o tratamento! 

Quando ocorrer algum tipo de projegao a distancia trabalhe primeiro os sistemas ou orgaos que 
apresentaram os indices mais baixos no biometro. Va sempre aferindo o tempo de aplicagao no relogio 
radiestesico. Uma vez que as primeiras aplicagoes forem efetuadas, cheque no biometro os indices 
resultantes para assim avaliar a eficiencia das aplicagoes. Procure eliminar primeiramente as dores 
ou desconfortos, intercalando as aplicagoes. Isto tera, como resultado colateral, o aumento de confianga 
do paciente e consequente participagao positiva deste no processo. Como todas as demais terapias, as 
relacionadas com a radiestesia e/ou radionica podem mostrar-se pouco eficientes, nao desanime. Procure 
analisar o caso sob outra perspectiva ou ainda reavalia-lo em fungao das possiveis transformagoes 
havidas. 

Determine com exatidao o periodo pelo qual devera ser ministrada a terapia escolhida, e 
seus horarios de aplicagao. 

Complete o conjunto de graficos deste livro criando seus proprios, sintonizados com sua formagao e 
seus metodos de trabalho, no final do livro encontrara urn desenho modelo para confecgao de graficos 
baseados na forma semi-circular. 
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TRATAMENTO 




Graficos para diagnostico 
na area de saude 
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Analise geral 


Graficos para diagnostico 
esoterico 



A Radiestesia Cabalistica presta-se de uma forma muito especial a analise dos aspectos "ocultos" 
das manifestagoes energeticas e, da-nos indicagoes preciosas sobre estas energias. 

Um diagnostico esoterico por meio da radiestesia pode investigar objetos, lugares, pessoas, 
animais e plantas, todos eles sao passfveis de serem portadores deste tipo de energias. 

Estas energias podem revestir-se dos mais diferentes aspectos e serem originarias das mais 
diferentes fontes. 

Objetos com determinadas formas podem apresentar emissoes detectadas pelos pendulos hebraicos 
Magia, Necromancia, Espirito e isto sem que sejam objetos tipicamente "magicos" ou de carater ritualfstico, 
bastando a forma para disparar o processo. Claro que, os seres vivos em sua vizinhanga sofrerao suas 
influences desarmonizantes. 

Qualquer objeto de carater magico, religioso, pode emitir energias nocivas, e comum vermos 
reprodugoes de entidades, por exemplo da cultura hindu, animadas pela energia psfquica de quern as olha, as 
venera, para elas faz rituais. A partir de entao a imagem passa a emitir seu conteudo arquetfpico complexo, 
resultado da conexao com a egregora. 

Animais, plantas, locais, objetos, muitas vezes sao portadores de energias projetadas por quern os 
inveja, deseja ou ate em certos casos adora, gosta muito. A cultura popular chama certas pessoas de "seca 
pimenteira", ou ainda, dizem delas que tern "olho gordo". Sem a radiestesia so e possivel intuir estas 
manifestagoes. Com a radiestesia podemos avaliar se estao presentes, qualifica-las e quantifica-las. 

Este caderno, para analise esoterica pela radiestesia, visa facilitar e sistematizar a pratica. 

0 grafico para analise geral deve ser usado sempre que for necessario colher algum dado 
quantitative. A graduagao de 0 a 1 00 presta-se a uma analise percentual. 
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anAlise geral 


50 



100 


Graficos para diagnostico 
esoterico 


Biometro escala 1 


O Biometro permite a avaliagao energetica de lugares, de pessoas atraves de seu testemunho e 
ainda de alimentos. 0 patamar energetico ideal se encontra em 6.500 Angstrons. 

ESCALA 1 ESCALA 2 ESCALA 3 ESCALA 4 

0/10.000 10.000/13.000 13.000/18.000 18.000/36.0000 

Qual e a taxa vibratoria de... ?, do lugar, dos habitantes 
Sobre o Plano 1 ? 


0-200 Radiacao telurica sobre o cruzamento geomagnetico 

2.000 Radiagao do cruzamento da rede geomagnetica. 4.000 
Banda da rede geomagnetica. 

5.000 Abaixo desta taxa, a vitalidade e ruim, desvitalizagao. 

6.500 Media energetica ffsica - PLANO 1 

9.000 Patamar elevado - PLANO 1 

Acima desta taxa elevada, a viabilidade permanente e a controlar: 

Os lugares medidos acima deste limite sao chamados: "GRANDES 
LUGARES COSMOTELURICOS" 

ESCALA 1 "O FISICO" 

ESCALA 2 "CORPO ETERICO" Corpo energetico (para la da concepgao de Bovis). 
ESCALA 3 "ESPI RITUAL" Medigao em santuarios, ou pontos raros de iniciagao. 
ESCALA 4 "O DESCONHECIDO" Caso raro de Santiago de Compostela. 
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biOmetro ESCALA 1 


5.000 



i 10.000 


Graficos para diagnostico 
esoterico 


Biometro escala 2, 3. 4 


0 Biometro de Bovis em sua versao original nao previa as escalas 2, 3 e 4. Estas escalas permitem 
mensurar vibragoes que estao para alem do piano fisico, por exemplo: objetos de culto, objetos magicos, 
lugares sagrados, qualquer coisa suspeita de estar sob um estado de magia. 

Esta medida dara um valor quantitative, nao qualitative. Para conhecer melhor o objeto da pesquisa 
nesta escala e aconselhavel usar os pendulos de radiestesia cabalfstica. 

Para usar esta escala proceda da mesma forma que para a escala 1 . 
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BlOMETRO ESCALAS 2, 3, 4 




Graficos para diagnostico 
esoterico 


Analise dos chakras 



GLAIMXJLA 


PINEAL 


HIPOFISE 


TIREOIDE 

PARATIREOIDE 


TIMO 


PANCREAS 


GONADAS 


SUPRA-RENAIS 


Coloque o testerrunho a analisar sobne o cfrculo, lance o pendulo e como dedo indicador da 


mao livre ou um ponteiro va indicando os circulos comes pondentes aos chakras, do coronario 
ao base anotando na tabela da pagina 138 os valones obtidos. 


CHAKRAS 


CORONARIO Parte 
superior do cerebro, 
olho direito. 


FRONTAL 

Parte inferior do cerebro, 
olho esquerdo, ouvidos. 


LARINGEO 

Aparelho vocal, brbnquios, 
pulrroes, trato digestivo 


CARDIACO 

Coragao, sangue, nervo 
vago, si sterna cinculatiorio. 


PLEXUS SOLAR Estbmago, 
fifgado, vesicula biliar, 
sistema nervoso. 


SACRO 

Sistema 

reprodutor. 


BASE 

Coluna vertebral, 
Rins. 





ANALISE DOS CHAKRAS 



Graficos para diagnostico 
esoterico 


Analise dos raios 


A correta analise dos raios fornecera urn perfil espiritual e psicologico da pessoa investigada. 
Para proceder a correta interpretagao da analise dos raios e imprescindfvel um perfeito 
conhecimento da estrutura dos raios. 



• Coloque os dois primeiros dedos de sua mao livre sobre o sfmbolo do primeiro raio. Coloque o 
pendulo sobre o testemunho do paciente e mentalmente faga a pergunta: O Eu transpessoal de esta 
no 1 ° raio? 

• Repita este procedimento ate obter uma resposta positiva com um dos sfmbolos dos raios. Marque 
o numero daquele raio no circulo superior do diagrama que representa o Eu transpessoal ou Alma. 

• Este processo deve ser repetido ate obter resposta para cada um dos tres corpos sutis 
e para o raio da personalidade. 



• Anote cada um dos numeros obtidos dentro dos respectivos cfrculos do diagrama fornecido anexo. 


• Procure agora atraves de que corpo o raio transpessoal esta trabalhando, e atraves de que corpo 
sutil o raio da personalidade esta trabalhando. 

Literatura recomendada: 



Geoffrey Hodson - O Homem e seus Sete Temperamentos 

Alice Bailey - Tratado sobre Magia Branca 

- Tratado sobre o Fogo Cosmico 

- O Discipulado na Nova Era 

- Tratado sobre os Sete Raios 

David V. Tansley - Chakras Raios e Radionica 

- As Trajetorias dos Raios e os Portais dos Chakras 
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ANALISE DOS RAIOS 




Pendulos para radiestesia 
cabalistica 



Pendulos para radiestesia cabalistica. 


As "camisas" para pendulos hebraicos anexas, deverao ser xerocadas, recortadas e 
coladas ou simplesmente presas com pequenos elasticos, sobre o corpo dos pendulos 
cilmdricos despolarizados proprios para a Radiestesia Cabalistica. 

Alem das expressoes hebraicas esta anexo um jogo de figuras geomanticas, figuras ativas, 
utilizaveis para detecgao e emissao. 

Comece sua analise pelas expressoes de conteudo mais "light", para lentamente investigar 
os aspectos mais perigosos. Use de prudencia, o contato voluntario ou nao com certas energias 
pode disparar processos de contaminagao bastante desagradaveis. 
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Pendulos para radiestesia 
cabal istica 


■i 


Jifrn 

w 


1 

ft 

S|E» 


£21 

— 

• 

n 

• 

e].aa 


D'n DH^sinn 

dvidh^k finn 



riv 

DTon^Kfim 

n^non?* am 


SHIN 
MAG I A 
MAG I A I 
MAG I A II 

MAGIA III FORQAS 
DO MAL 

NECROMANCIA O 
NECROMANTE 


154 





pti* 


DEMONIOS 
UM INIMIGO 


n^na 

y^pn cp “j'rna 


OPOSIQAO 

POSSESSAO 

NO VAZIO DA FOSSA 


155 


Pendulos para radiestesia 
cabalistica 



AS FIGURAS GEOMANTICAS 

"Camisas" para pendulos iconicos. Alguns destes pendulos tambem podem ser suspensos tambem pelo lado inferior do fio, 
desta forma a figura ficara invertida. 

(Significado das figuras, ler da esquerda para a direita, de cima para baixo) 



2222 

Populus 

1111 

Via 

A direito 

2111 

Caput Draconis 

1222 

Laetitia 

Invertido 

1112 

Cauda Draconis 

2221 

Tristitia 

A direito 

1211 

Puella 

2122 

Albus 

Invertido 

1121 

Puer 

2212 

Rubeus 

A direito 

2211 

Fortuna Major 

2121 

Acquisitio 

Invertido 

1122 

Fortuna Minor 

1212 

Amissio 


2112 

Conjunctio 

1221 

Career 
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Geobiologia 


Graficos para pesquisa em 
geobiologia 



A geobiologia e uma ciencia que estuda as relagoes entre o meio ambiente, e sua influencia 
sobre o equilibrio dos seres vivos. A Terra feita um gigantesco ser vivo, vibra e emite essas vibragoes 
alem 

da superficie do solo. Algumas dessas energias sao beneficas e indispensaveis para a manutengao da 
vida, p.e. o magnetismo. O Cosmo tambem nos bombardeia diariamente, e o equilibrio entre a energia 
telurica e a cosmica que em radiestesia toma o nome de "Teoria das forgas compensadas", possibilita o 
surgimento e a manutengao da vida. A pesquisa experimental de alguns radiestesistas, deu origem ao 
nome geobiologia, pois inicialmente apenas estudaram os problemas de origem telurica. Mais tarde se 
percebeu que tudo, absolutamente tudo a nossa volta interfere positiva ou negativamente com nosso 
equilibrio biologico, assim e que, hoje sao levadas em conta as interferences causadas pela forma dos 
ediffcios, as emissoes parasitas decorrentes de aparelhos eletrodomesticos, da rede eletrica de 
alimentagao, do campo mental das pessoas e ate das energias de origem espiritual. 

Nesta ciencia um pesquisador se destacou em 
particular: o Dr. Ernst Hartmann, medico 
e radiestesista alemao, foi quern mais 
profundamente estudou o assunto, daf a principal 
malha energetica da Terra ser conhecida hoje como 
Rede de Hartmann. Esta rede e retangular e mede 
cerca de 2 metros no sentido Norte-Sul e 2,5 metros 



Paisagem urbana, com torre de retransmissao de microondas, 
gerando ao seu redor uma saturagao eletromagnetica. 



no sentido Leste-Oeste. As paredes desta rede tern em media 21 cm de espessura e podem chegar 
ate 80 cm durante a lua cheia. Alem dos efeitos lunares as bandas verticals da rede de Hartmann sofrem 
as influences dos movimentos sismicos e dos testes nucleares. 

Os cruzamentos da rede H (rede de Hartmann) quando emissores de determinadas energias 
nocivas tomam o nome de "pontos geopatogenicos" pois emitem raios gama e V-e. Estes pontos podem 
ainda emitir V+e, Vermelho e, raios alfa e raios beta. Quando uma pessoa fica sobre esses pontos por 
muito tempo (dormindo, trabalhando, estudando ou em lazer) ela podera desenvolver inumeras doengas. 


ha.seca profunda 


Prospecgao da malha de Hartmann com lobo antena 


llustragao de um quarto de dormir, sob o qual existe 
uma falha seca e um veio de agua subterranea, os 
dois se cruzando sob a cama, no ponto exato de um 
cruzamento da malha de Hartmann, gerando um 
ponto "geopatogenico" 



REDE HARTMANN 
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Graficos para pesquisa em 
geobiologia 


Geobiologia 

Sempre que em radiestesia se inicia uma pesquisa o primeiro procedimento deve ser: 
Pergunta: Posso fazer esta pesquisa? 

Algumas vezes a resposta sera NAO, esta indicagao devera entao ser seguida. 

Esta interdigao pode ser provisoria, procurar entao em que data a pesquisa podera se efetuar. 


Imediatamente 
Em outro dia 
So acompanhado 


} 


resposta positiva 


Mais tarde - amadurecer 
Incompatibilidade 
Caso dificil 
Atengao - armadilha 
Transtornos, mais tarde 
Recusar 


resposta negativa 
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ANALISE PRELIMINAR 




Graficos para pesquisa em 
geobiologia 


Taxa vibratoria 


Pergunta: Qual a taxa vibratoria, a vitalidade de... em porcentagem? 
Do lugar, dos habitantes. 


Qual a intensidade da taxa vibratoria? 


Resposta 

0% o testemunho, extremamente enfraquecido (pesquisar as origens) 

ate 55% o testemunho esta em fase de desvitalizagao (doenga, etc.) 

ate 72% boa vitalidade do testemunho 

para la de 72% o testemunho e bastante energetico 

No caso em que a mensuragao se faz sobre urn objeto, uma bijouteria, por exemplo, colocar o 
testemunho sobre o cfrculo do grafico. 

Nao e aconselhavel usar uma bijouteria com fndice vibratorio abaixo de 55%. 

Este grafico e valido para o controle das taxas vibratorias nos pianos ffsico, psfquico e espiritual. 

Uma outra informagao pode ser obtida com o auxilio deste grafico; a intensidade, a forga, a 
potencia emitida por uma irradiagao, urn objeto. 

Por exemplo: urn ponto geopatogenico tera uma taxa vibratoria de 20% e uma e intensidade 
de 70%. Esse ponto tera uma vibragao baixa mais uma nocividade de 70%. 
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TAXA VIBRATORIA 




Graficos para pesquisa em 
geobiologia 


Biometro Escala 1 


O Biometro permite a avaliacao energetica de lugares, de pessoas atraves de seu testemunho e 
ainda de alimentos. O patamar energetico ideal se encontra em 6.500 Angstrons. 

ESCALA 1 ESCALA 2 ESCALA 3 ESCALA 4 

0/10.000 10.000/13.000 13.000/18.000 18.000/36.0000 

Qual e a taxa vibratoria de... ?, do lugar, dos habitantes 
Sobre o Plano 1 ? 


0-200 Radiagao telurica sobre o cruzamento geomagnetico 

2.000 Radiagao do cruzamento da rede geomagnetica. 

4.000 Banda da rede geomagnetica. 

5.000 Abaixo desta taxa, a vitalidade e ruim, desvitalizagao. 

6.500 Media energetica ffsica - PLANO 1 

9.000 Patamar elevado - PLANO 1 

Acima desta taxa elevada, a viabilidade permanente e a controlar: 

Os lugares medidos acima deste limite sao chamados: "GRANDES 
LUGARES COSMOTELURICOS" 

ESCALA 1 "O FISICO" 

ESCALA 2 "CORPO ETERICO" Corpo energetico (para la da concepgao de Bovis). 
ESCALA 3 "ESPI RITUAL" Medigao em santuarios, ou pontos raros de iniciagao. 
ESCALA 4 "O DESCONHECIDO" Caso raro de Santiago de Compostela. 
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BIOMETRO ESCALA 1 


5.000 



1 10.000 


Graficos para pesquisa em 
geobiologia 


Biometro de Bovis 


O Biometro de Bovis em sua versao original nao previa as escalas 2, 3 e 4. Estas escalas permitem 
mensurar vibragoes que estao para alem do piano fisico, por exemplo: objetos de culto, objetos magicos, 
lugares sagrados, qualquer coisa suspeita de estar sob urn estado de magia. 

Esta medida dara urn valor quantitative, nao qualitativo. Para conhecer melhor o objeto da pesquisa 
nesta escala e aconselhavel usar os pendulos de radiestesia cabalfstica. 

Para usar esta escala proceda da mesma forma que para a escala 1 . 
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BIOMETRO ESCALAS 2, 3, 4 




Regua Geobiologica 


Grafico? para pesquisa em 
geobiologia 


Alinhar obrigatoriamente o grafico na diregao NORTE conforme indicado. 
Balangar o pendulo transversalmente ao grafico sobre o 0. 


Pergunta: Existem aqui ondas nocivas? 


Resposta 

Desvio do pendulo para a direita 
Nocividade do ar 
De 0 a 20 fraca 

Desvio do pendulo para a esquerda 
Nocividade do subsolo 
De 0 a 40 fraca 

Para la destes indices verificar as origens destas ondas com os graficos seguintes. 

Atengao: 

E possfvel que existam varias nocividades provenientes do ar e do subsolo. Repetir a operagao acima 
ate que o pendulo indique claramente que todas as ondas nocivas foram encontradas, o pendulo entao 
permanecera sobre o 0 original. 
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REGUA GEOBIOLOGICA 
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Graficos para pesquisa em 
geobiologia 


Origem das ondas 
nocivas 


Pergunta: Quais as origens das ondas nocivas de...? 


Este grafico da informagoes gerais. 

Este grafico e completado pelos dois graficos seguintes. 
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Graficos para pesquisa em 
geobiologia 


Origem das ondas 
nocivas 2 


Pergunta: Quais as origens das ondas nocivas? 

Resposta 

Agua: determinar se a agua e corrente, sua vazao, sentido de percurso horizontal, ou se e agua 
estagnada. 

Quadrilatero: completar para saber se e da malha Hartmann ou de outras. 

Cama: completar para conhecer a origem, posigao ou orientagao. 

Poluigao eletrica: pesquisar as origens, aterramento defeituoso, aparelhos, etc. 

Espago fechado: chamine, fossa, cave, pogo, cavidade natural. 

Micro-ondas: pesquisar as origens, N , forno, antenas varias. 

Causa psiquica: so para informagao. 

Paranormal: ver grafico sobre magia, usar pendulos cabalfsticos 
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ORIGEM DAS ONDAS NOCIVAS 2 




Graficos para pesquisa em 
geobiologia 


Medida de potencial 
espontaneo 


Para efetuar a pesquisa, mantenha o pendulo suspenso com fio longo sobre a area central da linha de 
base do grafico, enquanto aponta para a zona da planta a investigar, com urn ponteiro ou opcionalmente 
com o dedo indicador da mao livre. 

O livro Radestesia ciassica e Cabaifstica de nossa autoria contem urn capftulo sobre a pesquisa 
hidromineral, explicando detalhadamente esta tecnica. 

Medidor de diferenga de potencial espontaneo em milivolt/metro. Tern a fungao de medir 
anomalias eletromagneticas emitidas por: lado (+) — agua subterranea em movimento. Aguas de subsolo 
que percolam entre o solo e a rocha semi-sa, em encostas inclinadas. A agua indo para o local mais baixo 
gerando uma diferenga de potencial positivo e ocasionando anomalias nocivas. 

Lado (-) — zona tectonica: fraturas, falhas, descontinuidades geologicas, contatos bruscos entre tipos de 
rochas diferentes, gerando pianos subverticais, com uma diferenga de potencial negativo. Sao locais com 
anomalias nocivas muito fortes. 
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MEDIDA DE POTENCIAL EXPONTANEO 


UNIDADE DE MEDIDA: MILIVOLT (MV) 



co 

o 


Graficos para pesquisa em 
geobiologia 


Radiacao ionizante 


Esses graficos indicam a presenga de gas radonio (em m R/h) e tipo polonio (em Bq/m 3 ), devidos a 
desintegragao atomica, por exemplo, de uranio, radio, contidos em rochas cristalinas. Essas rochas ao 
sofrerem desintegragao intensa, devido a intemperies (chuva, sol, ressecamento, etc.) transformam-se em 
solo arenoso e argiloso, emissores de radioatividade. Na rocha sa a radioatividade emitida e muito pequena. 
Lembrete: nem todas as rochas sao emissoras de radioatividade, e necessario medf-las. 
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Graficos para pesquisa em 
geobiologia 


Proveniencia paranormal 
das ondas nocivas 

Pergunta: Qual e a proveniencia paranormal destas ondas nocivas? 

Resposta: 

Falecido: "almas errantes", "miasmas", "sombras". 

Memoria das paredes: Procurar a origem das impregnagoes: antigo ocupante, crime, suicidio, etc. 
Ondas de forma: pesquisar as origens. 

Magia: 

Auto encantamento do testemunho que acredita estar sob o efeito de magia. 

Direta: magia efetuada diretamente sobre uma habitagao ou sobre seu habitante. 

Por terceiros: magia efetuada por urn terceiro encomendada por outra pessoa. 

Telepatia: pensamento negativo. 

Area livre: outras fontes paranormais 
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PROVENIENCIA PARANORMAL DAS ONDAS NOCIVAS 




Metodos para 
harmonizagao 


Graficos para pesquisa em 
geobiologia 


Pergunta: Quais meios de harmonizagao devo utilizar? 


Alguns meios de protegao devem ser controlados periodicamente, no minimo a cada 45 dias. 

Alguns equipamentos de protegao, perdem agao protetora contra as ondas nocivas por saturagao ou 
apos uma mudanga de lua. 

Sempre que se apresentarem casos de magia, controlar os estados presentes por meio de pendulos 
para radiestesia cabalistica. 

Fazer levantamento da malha de Hartmann, para conhecer os pontos de cruzamento. 


Resposta : 

Absorgao: chumbo, carvao de madeira, etc. 

Derivagao: cintura de cobre, ponteiros de ferro com solenoide. 
Escudo: ponteiro com tela metalica aterrada. 

Alinhamento do campo vibratorio: Ponto pontual de intervengao 
Formologia: utilizagao de volumes ou de desenhos 
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METODOS PARA HARMONIZAgAO 



Graficos para pesquisa 
geobio I ogia 
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Graficos para pesquisa 
hidrica 


Medidor de diferenga de 
potencial espontaneo 


Medidor de diferenga de potencial espontando em milivolt/metro. Tern a fungao de medir anomalias 
eletromagneticas emitidas por descontinuidades geologicas, indicativas de presenga de fraturas, falhas 
geologicas, contatos entre tipos de rochas diferentes. As anomalias indicadas podem sugerir a presenga de 
agua contida nessas descontinuidades. 
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MEDIDA DE POTENCIAL EXPONTANEO 


UNIDADE DE MEDIDA: MILIVOLT (MV) 



Graficos para pesquisa 
hidrica 


Medidor de ondas 
eletromagneticas 


Medidor de ondas eletromagneticas de baixa frequencia. Apresentam comprimentos de ondas 
longos (de 10 8 a 10 5 Angstrons) que sao medidas em HERTZ (Hz). Variam entre 3 e 300 Hz. Sao 
indicatives de anomalias eletromagneticas associadas a presenga de agua subterranea. A frequencia em 
Herzts e inversamente proporcional ao comprimento de onda em Angstrom. 
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ONDAS ELETROMAGNETICAS 




HERTZ {UNIDADE DE FREQUENCE 1 MUDANQA POR SEGUNDO) 





Graficos para pesquisa 
hidrica 


Medidor de campo 
eletrico natural induzido 


Medidor de campo eletrico natural induzido. A unidade e em quilovolt ampere (KVA = 
quilowatts). A presenga de agua subterranea em movimento, que forma urn dipolo, gera urn campo 
eletrico natural induzido. 


190 


CAMPO ELETRICO 


KVA (KILOVOLT/AMPERE= KILOWATT 



Graficos para pesquisa 
hidrica 


Medidor de campo 
magnetico natural 
induzido 

Medidor de campo magnetico natural induzido. A unidade e em nanoTesla (nT). Esse campo e 
gerado em presenga de agua subterranea em movimento, como consequencia da geragao de urn campo 
eletrico induzido. Os dois campos ocorrem simultaneamente (sao perpendiculares entre si). 
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CAMPO MAGNETICO 


NANOTESLA (nT) 



Graficos para pesquisa 
hidrica 


Medidor de quantidade 
de agua 


Medidor da quantidade de agua. Apos ter identificado a fratura armazenadora de agua, atraves dos 
graficos anteriores e da analise geologica, utiliza-se este grafico que sugere a quantidade de agua 
provavel existente no local. A vazao depende do tipo de bomba e do diametro dos dutos de agua. Esta 
analise requer da parte do pesquisador, afinidade com o processo de pesquisa hidrica e uma boa pratica. 
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VAZAO DA AGUA EM METROS CUBICOS/HORA 



VAZAO M 3 /h ANOS ANOS VAZAO M 3 /h 


Graficos para pesquisa 
hidrica 


Medidor de profundidade 


Medidor de profundidade de agua subterranea em fraturas abertas em rochas cristalinas, 
fgneas e/ou metamorficas. A medigao indica a profundidade da superffcie da agua armazenada na 
fratura. 
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PROFUNDIDADE DA AGUA EM METROS 







Graficos para pesquisa 
hidrica 


Medidor das condigdes 
de ionizacao 


Grafico para 
determinagao do 
percentual Yin/Yang 


Medidor das condigdes de ionizagao 

(para lugares e para seres vivos) de Jacques 
La Maya. 

Valores (+): positivos ou maleficos. Valores (-): 
negativos ou bons. Esse grafico tem 
a fungao de identificar a presenga de ions positivos 
nocivos de um lugar. Em presenga de agua 
subterranea em movimento, falhas e fraturas 
geologicas, campos eletrico e magnetico, 
radioatividade, microondas, ar condicionado, 
ventiladores em lugares fechados, locais fechados 
por muito tempo e uma infinidade de anomalias 
nocivas que se pode identificar, tanto as naturais 
como as domoticas. Ions positivos tentam se 
equilibrar atuando sobre as celulas das pessoas 
na tentativa de incorporar um eletron, por exemplo, 
no seu campo de forgas, com isso afetam as 
celulas, desequilibrando-as. 


Grafico para determinagao do 
percentual Yin/Yang de Jacques La Maya. 

0: Neutralidade Yin/Yang Equiltbrio aceitavel: 
de -1 0 a +1 0. Esse grafico tem como fungao 
verificar se um lugar tem excessos de energia. 
Energia Yin acima de -10 indica que o lugar esta 
"roubando" energia dos seres vivos (animais, 
plantas e seres humanos). Locais insalubres 
e os mesmos citados acima. Enquanto que energia 
excessivamente Yang indica locais com energia 
sufocante, como, por exemplo, subir no Monte 
Everest, a quase 9.000 m de altura. A energia de 
um local nao pode ser excessiva (Yang) nem 

escassa (Yin). E muito bom um local com energia 
Yang ate + 25: microclima de montanha ou de uma 
praia, por exemplo. Em locais com agua 
subterranea o grafico indica o maximo Yin. 
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IQNIZAgAO 



MEDIQAO E ESTUDO DAS CONDIQOES DE IONIZAQAO 
(Para lug a res e seres vivos) 
valores {+): positivos ou maleficos 
valores (-): negativos ou bons 




YIN/YANG 



TABELA DE DETERMINAQAO DO PERCENTUAL YIN/YANG 
0: neutralidade Yin/Yang (de -10 ate +10) 


0 



100 


100 



2 < 



Caderno 
especial 
de graficos 
para pesquisa 
em agricultura 
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Graficos para pesquisa em 
agricultura 


Agricultura 


Hoje em dia bastantes pessoas ja manifestam uma forte preocupagao com os aspectos 
ambientalistas. Sem duvida a produgao agricola esta inserida dentro desse contexto de questionamentos 
e cuidados a ter com a "terra". Este grafico e apenas urn ensaio e esperamos que possa servir de estimulo 
para os que lidam em seu cotidiano com esse meio. 

Alguns outros graficos poderao ser elaborados tendo como exemplo este aqui. Na pagina seguinte 
urn desenho basico para ajudar a desenvolver seus proprios graficos, para agricultura ou outra atividade. 
Sempre que possfvel use testemunhos em suas analises e uma regua para percentuais ou para qualquer 
outro padrao de avaliagao, em radiestesia e melhor urn valor mesmo que abstrato, que valor nenhum. 
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AGRICULTURA 




ANALISE GERAL 


50 
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Graficos de 
Multipla escolha 


Leque - 3 opgoes 
Leque - 4 opgoes 
Leque - 5 opgoes 
Leque - 7 opgoes 
Leque - 9 opgoes 
Leque - 11 opgoes 
Leque - 12 opgoes 
Leque - 17 opgoes 
Leque - 19 opgoes 
Leque - 20 opgoes 
Leque - 22 opgoes 
Leque - 23 opgoes 
Leque - 25 opgoes 
Leque - 29 opgoes 
Leque - 33 opgoes 
Leque - 34 opgoes 
Leque Duplo - 13 e 11 opgoes 
Leque Tri pi o - 21, 4 e 11 opgoes 
Leque Triplo - 21, 10 e 3 opgoes 
Leque Quadruplo - 17, 17, 9 e 2 opgoes 
Leque Qufntuplo - 29, 29, 29 e 2 opgoes 
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Antonio Rodrigues, publicitario, escritor 
e editor, pesquisador de radiestesia e 
radionics, vem ministrando cursos de 
radiestesia desde 1988. Na d6cada de 
90. pela empresa Mindtron, desenvol- 
veu e produziu equipamentos radioni- 
cos, compativeis com as principals 
linhas existentes no exterior 



Instrumentos obrigatorios para a pratica da radiestesia, os gr^ficos torna- 
ram-se presentes no arsenal de qualquer praticante, Seduzindo pela multiplicida- 
de de usos, permitindo analises mais precisas, aumentando o poder vibracional 
de substancias, de palavras, permitindo seu envio a distancia, qui?a interferir nas 
energias presentes, modificandoosambientes. 

Pela primeira vezagrupados em familias, sua origem definida, sua carac- 
teristieas esmiu^adas, osgraficos radiestesicos sao aqui apresentados como ins- 
trumentos tecnicos, de uma arte hoje universalmente reconhecida como ciencia: 
a Radiestesia. 

Estamos certos que, a partir de hoje, junto com o pendulo, este Irvro passa- 
ra a serseu segundo instrumento radiestesico. 





